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Se Ratifica el Convenio Cultural con la República Oriental del Uruguay 



DECRETO-LEY N? 7.609. 

Bs. As., julio 5 de 1957. 

VISTO: el convenio de 
carácter cultural suscrip- 
to en Montevideo con el 
Gobierno de la República 
Oriental del Uruguay, el 
día 27 de abril del corrien- 
te año, y CONSIDERAN- 
DO: Que los naturales 
vínculos que unen a am- 
bos pueblos deben fortifi- 
carse mediante actos de 
gobierno que canalicen -har 
cia metas comunes de pro- 
greso los esfuerzos prodi- 
gados en beneficio de las 
múltiples expresiones c!e 
su cultura; Que el conve- 
nio cultural recientemente 
suscripto constituye un 



instrumento efectivo para 
la realización de idénticas 
aspiraciones de intercam- 
bio intelectual, artístico y 
educativo y se. impone la 
vigencia inmediata de sus 
disposiciones con la ratifi- 
cación del acuerdo; Que el 
artículo 20 del convenio 
establece que será ratifi- 
cado según el procedi- 
miento constitucional en 
vigor en cada una de 'as 
Partea Contratantes; Que 
por el artículo 67, inciso 
19, de la Constitución vi- 
gente, corresponde al 'Con- 
greso de la Nación apro- 
bar o desechar los trata- 
dos concluidos con las de- 
más naciones; Que por 



Efectúase un Nombramiento 

DECRETO NO 6.740 — Ba. Ás.r 18 de junio de 195? 
VISTO lo propuesto por el Ministro -Secretario 
-de listado de Guerra, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 
1) e c r e t ja : 

Artículo 10 — Nómbrase Presidente del Institu- 
to de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y 
Pensiones Militares, al señor General de Bridada 
(Retiro Activo) D. Alberto Guglielmonc de la 
Disp. 10, quien deberá completar el período para 
el que fuera nombrado el señor General de Di- 
visión D. Rodolfo Arcángel Larcher. 
"'Art. 2 o — El presente .decreto será refrendado 
por los señores Ministros Secretarios de Estado en 
los Departamentos de Guerra. Marina y Aeronáu- 
tica. 

'Art. 30 — 'Publíquese en e] Boletín Público del 
Ministerio de -Guerra, Boletín Naval Público y Bo- 
letín Aeronáutico Público, comuniqúese,' dése a la- 
Dirección General del Boletín Oficial y pase at 
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Re- 
tiros y Pensiones Militares, para su conocimiento 
y archivo. 

ARAMBURU. — Víctor J. Majó. — Teodoro Har- 
tung. — Eduardo F. McLou&hlin. 



Decreto N*? 42 del 25 de 
.septiembre de 1955, el Pre- 
sidente Provisional de la 
Nación ejerce las faculta- 
des legislativas' que la 
, Constitución acuerda al 
Congreso; Que la circuns- 
tancia de esta concentra- 
ción de poderes en el Eje- 
cutivo Nacional autoriza a 
ésto para aprobar el con- 
venio cultural suscripto 
con el Gobierno de la Re- 
pública Oriental del Uru- 
guay; Por ello: 
El Presidente Provisional 
de la Nación Argentina, 

en. ejercicio del Poder 
Legislativo, Decreta 
con Fuerza de Ley: 

Artículo lf. — Ratifíca- 
se el Convenio Cultural 
entre la República Argen- 
tina y la. República Orien- 
tal del Uruguay' suscripto 
en la ciudad de Montevi- 
deo el día veintisiete de 
abril de mil novecientos 
cincuenta y siete. 

Artículo 27 — Por el 



Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto se pro- 
pondrá la designación de 
los representantes del Go- 
bierno argentino en las co- 
misiones previstas en el 
convenio. 



Artículo 3f> — El mis- 
mo Departamento de Es- 
tado adoptará las medidas 
necesarias para imponer 
al Gobierno de la Repú- 
blica Oriental del Uruguay 
de lo dispuesto por el prc- 



Desígnase Decano Interventor 

DECRETO N9 7.537 — BS. AS.. S de julio de 3 95 7 

VISTO: Que se encuentra vacante el cargo de 
Decano Interventor en la Facultad do Ciencias 
Médicas de- la Universidad Nacional de La Plata, 
y atento a lo aconsejado por el señor M¡n torro 
de Educación y Justicia, 

El Presidente provisional de la Nación Argentina. 
Decreta : 

Artículo l 9 — Desígnase Decano Interventor en 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universi- 
dad Nacional de La Plata, al doctor Celestino 
Jorg-e Lebrón (Cl. .1900 - Matr..N T< ? 489.874). 

Art. 2 o — El presente decreto sera refrenda do 
por el señor Ministro Secretarlo de Estado en e' 
Departamento de Educación y Justicia. 

Art. 30 — Comuniqúese, publíquese, anótese, dé- 
se a la Dirección General del Boletín Oficial y 
archívese. 

ARAMBURU. — Acdel E. Salas. 



Gente decreto y convenie 
el canje de los ^instru- 
mentos de ratificación de 
acuerdo al artículo 20 doj 
convenio. 

Artículo 4 o — El pre- 
sente dsjreto será refren- 
dado por e! señor Vice- 
presidente Provisional da 
la Nación y los señores 
Ministros Secretarios do 
Estado en los Departa- 
mentos de Relaciones Ex- 
teriores y Culto, de Edu- 
cación y Justicia, de Aero- 
náutica, de Guerra y de 
Marina, ; 

Artículo 5?- D-.'-se cuan- 
ta oportuna mea te a] Ho - 
norable Congreso de ni 
Nación, comuniqúese, pu- 
blíquese, dése a la Direc- 
ción General del Boletín 
Oficial y archívese. 

ARAMBURU. — Isaa« 
Rojas. — Alfonso de La- 
ferrare. — Acdel E. Sa- 
las. — ■ Eduardo F. M« 
Loughlin. — Victor J. Ma- 
jó. — Teodoro Hartung. 



Se Destina al .Consumo Interno la Existencia Total de Azúcar 



RESOLUCIÓN N 9 1.117 — Bs. As., 10 de julio de 1957 
VTSTO la información producida por la Dirección 
Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento 
acerca de la le'ntHud que se observa en la normaliza- 
ción del abastecimiento de azúcar para el consumo 
interno, y CONSIDERANDO; Que la existencia ac- 
tual del producto en todo el pats satisface las nece- 
sidades del consumo; Que no obstante ello el abaste- 
cimiento no se encuentra plenamente satisfecho de- 
bido a la lentitud en la comercialización del produc- 
to; Que es necesario arbitrar los medios para que esa 
situación se normalice, con el fin de evitar los per- 
juicios que la misma product particularmente en 
los consumidores personales; Por todo ello, 



SERÁN CENTRALIZADAS EL DÍA 28 DEL CORRIENTE 
LAS REDES DE COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS 



DECRETO N* 7.639. — Buenos Ai- 
- res* 10 de julio de 1957. 

VISTO cl adjunto expediente le- 
tra MC, N° 3.692, año 1957, del 
Ministerio de Comunicaciones, por 
el cual se promueve una 'adecuada 
coordinación de los medios de te- 
lecomunicaciones de que dispone el 
país, con el objeto de asegurar el 
rápido encaminamiento de las co- 
municaciones a que se refiere el 
Estatuto Ilegal (Decreto-Ley núme- 
ro 4.034J57) que regirá cl acto elec- 
cionario a realizarse el 28 de julio 
del corriente año, y CONSIDERAN- 
DO: Que con la medida propuesta 
se obtendrán importantes beneficios 
que .se traducirán en el rápido en- 
caminamiento de' los despachos te- 
legráficos vinculados con el referido 
acto, por cuanto se asegurará la 
comunicación con todas las locali- 
dades del país, aun con aquellas 
que no posean redes nacionales; 
Que asimismo se asegurará la co- 
nexión aunque ocurran faltas o ave- 



rías en determinadas líneas, en vir- 
tud de que el tráfico puede ser 
volcado a redes secundarias; Que 
también se evitará la saturación de 
las redes del Ministerio de Comu- 
nicaciones porque la medida permi- 
tirá distribuir el condal telegráfico 
en forma proporcional entre las dis- 
tintas redes y, además, se encami- 
narán los despachos por las vías 
más directas en mérito a la faci- 
lidad con que se contará para ele- 
gir el medio de comunicación; Por 
elfo, . - 

El Presidente .Provisional de la 
* Nación Argentina, Decreta: 

Artículo lo* — Establécese que a 
efectos de asegurar . un racional 
aprovechamiento de los medios con 
que se cuenta para encaminar los 
despachos telegráficos que se origi- 
nen en cumplimiento de las dispo- 
siciones del Decreto-Ley N? 4.034, 
del 22 de abril próximo pasado, el 
Ministerio de Comunicaciones, en 



la emergencia, coordinará y centra- 
lizará la acción de todas las redes 
de telecomunicaciones del país. 

Art. 2 o — Las autoridades co- 
rrespondientes prestarán a la refe- 
rida Secretaría de Estado toda la 
colaboración que en ese sentido se 
les requiera. 

Art. 3* — El presente decreto 
será refrendado por los señores Mi- 
nistros Secretarios de Estado ?n 
los Departamentos de Comunicacio- 
nes, del Interior, de Guerra, de Ma- 
rina, de Aeronáutica, y de Trans- 
portes. 

Art. 4o — Comuniqúese, publí- 
quese, dése a la Dirección General 
del Boletín Oficial y vuelva al Mi- 
nisterio de Comunicaciones a sus 

ARAMBURU. — Ángel H. Ca- 
bral. — Carlos R.- S. Aleonada 
Aramburú. — Víctor J. Majó. — 
Teodoro Hartung. — Eduardo F.- 
McLoughlí.ü. — Sadi E. Bonnet. 



TTA Ministro de Comercio e liitiu.iU:;;, Hastie] ve* 
Artículo 1*? — A partir de la fecha de la presento 

resolución toda la existencia de azúcar deberá tst:i 
destinada exclusivamente para cl consumo del mer- 
cado inte-rno. Los saldes pendientes de exportación 
sólo podrán -cubrirse en los ca/sos expresamente con- 
siderados y autorizadoa por e?te Ministerio, por in- 
termedio d® la Dirección Nacional de Comercio ex- 
terior. _ ; 

Art. 2 o — Los ingenios azucareros, refinerías da 
azúcares, consignatarios, mayoristas y, en general, 
todos los intervinlentes en el proceso de comercializa* 
ción de' azocar^ deberán vender las existencias o com* 
pras de este pi-odueto a sus cuentes habituales anrea 
del día 20 de- julio próximo, a los precios y condición 
nes que resulten de las disposiciones vigentes. Luí» 
existencias o compras posteriores a dicha fecha de* 
bc-rán ser comercializadas de inmediato y de acuerdo) 
al párrafo precedente. 

Art. 3 o - — Los industriales y elaborad o re.e de pro- 
ductos en cuya composición se utilice azúcar, no po» 
drán tener existencias de la misma en cantidades 
superiores a las necesidades correspondientes al con- 
sumo propio do un mes, debiendo acondicionar su9 
Dosteriores adquisiciones a esta circunstancia. 

Los excedente que resu-taren de la aplicación da 
la pr *";£<"- lito resolución debcríín ser puestos de inme- 
diato per los industriales y elaboradores mencionados 
<a disposición do quienes hayan sido lo.s proveedores, 
en forma tal que éstos procedan a su comercializa- 
ción de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 29. 

Art. 4 9 — La D-lrecc'ón d*- Azúcar colaborará con 
la Dirección ' Xacional de Vigi.ancia de Precies y 
Abastecimiento en todo lo necesario para el cumplí* 
miento de la presento. 

Art. 5*? —La cornisón de cualquier hecho eiue con* 
curra a desvirtuar los proposites de. la presente re* 
soluc : ón y lu« infracciones a la mVna liarán pasi* 
bles a eus autores de las sanciones previstas en las 
Leyes números 12.830, 12.9S3, 13.9C6 y Decreto-LCy 
número 6.574 del 14 de junio de 1957. ' r 

Art. 6 o — Regístrese, puhlíquc-sc, comunique-se a loa 
señores Interventores Nacionales en las provincias, 
a las Direcciones Nacionale-s de Comercio Exterior, 
Vigilancia de Precios y Abastecimiento, Dirección df 
Azúcar a sus efectos, cumplido archívese. 

Cueto Rúa; 



GENERAL JOSÉ GERVASIO ARTIGAS SE DENOMINARA UNA ESCUELA NORMAL 



DECRETO N° 7.804 — Buenos Aires,*julio 11 de 1957. 
VISTO:- La oportunidad de testimoniar la herman- 
dad de los pueblos de ambas márgenes del Plata, y 
CONSIDERANDO: Que se ha reiterado la necesidad 
de intensificar la enseñanza de los principios repu- 
blicanos que inspiran nuestras instituciones; Que la 
íorma efectiva de realizar esa tarea para que tenga 
proyecciones de futuro, es señalar a los educandos 
el ejemplo de quienes consagraron sus vidas a la 
lucha ñor la libertad de los pueblos; Y Que el Ge- 



neral don José Gervasio Artigas, es uno de esos 
grandes de" la historia americana, que merece e\ 
homenaje y el recuerdo permanente de nuestra ju- 
ventud; Por ello, 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina, 
Decreta: 

Artículo I o — Dase el nombre de Gsneral Jo^é 
Gervasio Artigas, a la Escuela Normal IJixta de 
San Fernando (Provincia de Buenos Ai;^:- 1 . 

Art. 2* — El Ministerio de Educación y Justicia 



dispondrá la realización en la precítaela Escuela Ñor* 
mal, de un acto solemne de homenaje al General 
Artigas y al pueblo uruguayo, con motivo del dic- 
tado del presente decreto. 

Art. 3o — El presente decreto será refrendado» 
por el señor Ministro Secretario de Estado en el 
Dspartaroento de. Educación y Justicia. 

; Art. -4° — Comuniqúese, publíquese, anótese, dése 
a la Dirección Goneral- del Boletín Oficial y archívese* 

j ARAMBURU. — Acdel E. Salas 




MOl.ETIS. OFICIAL —'-Sección de legislación.;,.^ Ll&Haelonei i.-. >Eai;tes 1 C de. julio de 1057 



OTORGASE INSCRIPCIÓN GREMIAL A UN SINDICATO 



Í)J>;FOSrCION d.g.a:p. N c 2- — .. 
_ Lucnos, Aires, 8 de . e-mero de 1D57. 

VIST© ¿a solicitud ile inscripción gre- 
mial presentada por el Sindicato Estatal 
Naval y Afines, obrante en ; el Expe- 
dente némcrp 9.230(56, y CONSIDE- 
RANDO: Que la mencionada" entidad 
constituye un sindicato cuyos afiliados 
se desempañan como obreros de la "Ad- 
ministración General del Transporte Flu- 
vial; Que de las actuaciones realizadas 
surge c-l- cumplimiento de loe recaudos 
exigidos por la. legislación vigente en 
la materia (Artículo 6' del I>«c reto-Ley, 
número 9.270[56.); Que del estudio críti- 
co analítico de las disposiciones estatu- 
tarias, aparece consagrado et principio 
de democracia sindical involucrado en 
aquel instituto legal; Que atento que el 
Artículo 79 det decreto citado, ordena 
la publicación de los estatutos de la 
asociación profesional peticionante como 
requisito previo a la inscripción; por 
ello y en uso de las facultades? que le 
acuerda ia. Resolución M. N° U0|4G; 
El Director C- e n«f»J de .Asociaciones 
Profesionales, , Dispone: 

Artículo , .1° — Otórgase inscripción 
.gremial, ■ al Sindicato Estatal Naval y 
Afínes, con sede .en la Dársesna "F" de 
l 3 uerto Nuevo, con carácter de sindicato 
clij'Os afiliados se desempeñan como 
obreros de la Administración General 
del Transporte Fluvial, teniendo como 
sona de actuación Capital Federal. 

Art. 2 ff — Comuniqúese, entogúese cer- 
tificado de "la inscripción gremial otor- 
gada previa publicación en o I Boletín 
.Oficial de los estatutos del Sindicato 
Estatal Naval y Afines y el asiento de la 
mencionada entidad en el Registro de 
Asociaciones Profesionales Obreras; fe- 
cíiOj archívese. 

Roberto José Pífarre. 

SINDICATO ESTATAL NAVA!. 
Y AFIJÓOS 

Constituyese en la Capital Federal, 
con fecha 14 de setiembre ¿e 195G, la 
Asociación Profesional denominada Sin- 
dicato Estatal Naval y Afines, cuyos fi- 
lies a seguir serán ios que regiamente 
la convención del 'presente estatuto, que 
sus asociados se comprometen a respe- 
tar íntegramente en todos los alcances 
de su letra y teoor. 

SIENDO SUS PROPÓSITOS 

Artículo 1° — Organizar en el sentido 
gremial y social a todos los miembros 
cotizantes d«i raiemo, teniendo como 
zona de actuación la Capital Federal. 

a) Propender a la elevación cultural, 
moral y material de los mismos y 
sus respectivas familias; 

b) Lograr en base a normas honora- 
bles y legales, mejores condiciones 
de vida, salarios, formas humanas 
de trabajo y progreso colectivo y 
personal de sus adherentes; 

c) Respetar y hacer respetar los de- 
rechos' comunes que* asisten a los 
sectores y factores del trabajo; 

d) Fomentar los conocimientos teóri- 
cos y prácticos de la Industria Na- 
val y sus afines; 

e) Inculcar derechos .y obligaciones, 
do cooperación, ayuda social y mu- 
tualismo; creando a los efectos 
dentro de la organización, órganos 
inherentes a esos fines; 

f) Facilitar y estimular toda acción 
solidaria que tienda a proporcio- 
nar y asegurar un mejor y más 

constructivo nivel de vida y bien- 
estar de sus adherentes; 

g) De asumir y en cualquier circuns- 
tancia la defensa de los derechos 
Integrales de sus representados; 
sean ellos de razones gremiales, so- 
ciales, etc.; 

to) Crear y sostener una biblioteca-in- 
dustrial y cultural, habilitando su 
Gala de lectura y facilitando la 
prestación de textos a los asocia- 
dos que lo solicitaren; 

1) Fomentar la educación física entre 
sus adherentes, mediante la prác- 
tica de deportes adecuados a todos 

.ya eada uno; 

5) Organizar fiestas de toda índole 

quo tienda a estimular la cónfra- 

► ternldad y el mutuo conocimiento 

de los asociados y sus familiares; 

Jt) Organizar actos de capacitación 
obreras, industrial, cultural o cien- 
tíficas que inculquen y eleven ma- 
yores conocimiento prácticos; 
. W Editar y sostener un Órgano pe- 
riodístico de 1» entidad, al servi- 
cio de sus as?$?ados y trate de las 
actividades de la asociación, asun- 
tos y leyes de trabajo y toda cola- 



boración .que faciliten enseñanzas 
y costumbres honorables; 

m> Representar y asesorar en- todos 

los casos a sus adherentes;- 
■ n> Inculcar las obligaciones al .tra- 
bajo, impulsando la producción co- 
mo único medio de afianzar ma 
yo res conquistas sociales y cconó 
mfeas; 

ñ) Mantener relaciones con entidades 
sociales o gremiales fiuc tiéndanla 
practicar conocimientos culturales 
o sindicales; 

o) Comprar, vender, donar, permur 
tar, arrendar, ceder bienes mue,blcs 
y semovientes, facilitar prestamos 
a los asociados con garantías de 
segundos, tomar en préstamo en 
dinei-0 o inmuebles, con garantía 
hipotecaria, prendaria u otra cía- 
se de operación, siempre que las 
mismas resulten beneficiosas a la 
asociación y ■ bus fines, . celebrar 
convenios de trabajo, acuerdos, 
convenciones ventajosas y benefi- 
ciarías a suw asociados y en-, la¡ for- 
ma y "condiciones demás que la 
C-A. crea conveniente. 

Avt. 29 — Su. sede social y domicilio 
legal queda constituido, en. la Dársena 
"F" Puerto Nuevo, Capital Federal. 

Art. 39 — lia asociación y siempre que 
la mitad más uno de sus asociados lo 
creyera conveniente, deberá adherirse 
a la C.G-.T., o formar una Federación 
con- otras entidades similares para ma- 
yor defeni-ra de los propósito» de su cons- 
titución. . 

Art. -4" — Da asociación será por sus 
fines y propósitos, apolítica, .quedando 
por ello estrictamente prohibida dentro 
de su seno toda otase do discusiones o 
ingerencias de carácter partidario, filo- 
sófica o religiosas. 

Art. 5 o ' — -La asociación no- podrá di- 
solverse o dejar de- practicar sus propó- 
sitos mientras en su seno existan trein- 
ta asociados que sostengan . económica- 
mente su mantenimiento y observen y 
cumplan fielmente c-I mandato y tenor 
del presente. 

a) Si por causas impositivas o impre- 
vistas, la asociación fuera disuel- 
ta, sus bienes en dinero, muebles, 
inmuebles o semovientes, pasarán 
en custodia temporal o definitiva 
al Instituo Heine Modín. Capital 
Federal, República Argentina. 

FONDOS SOCIAL.ES 

Art. 69 — Serán sus fondos ¿sociales y 
económicos: las cuotas mensuales de sus 
asociados, las entradas que se perciban 
por donaciones, legados, etc., las re- 
caudaciones que se logren por fiestas, 
rifas, etc. . , 

Art. 7 o — La Comisión Administrativa 
queda facultada a ejercer la adminis- 
tración y control de ios bienes sociales 
que hubiera y por haber. 

a) ']Ja C.A. queda facultada a aceptar 

a nombre de la asociación toda 
donación de bienes en dinero, mue- 
bles, legados, herencias, etc., que 
se hagan en forma personal o so- 
cietaria, que no provengan de or- 
ganismos políticos o extranjeros; 

b) La C-A. deberá requerir autori- 
zación de asamblea para la adqui- 
sieión'de inmuebles, gravarlos, ena- 
jenarlos? solicitudes de préstamos 
bancarios, hipotecarios o prenda- 
rios, construcción de edificios so- 
ciales, campes deportivos, creación 



de mutuaJos o cooperativas y toda 

operación financiera que sobrepase 

la suma .de $ 5.000. — m|n. 

, Art. S° — Todo recurso financiero en 

dinero efectivo 1 ue E «a mayor de dos 

mil pesos ($ '2.000. — ) será depositado 

en entidad bancaria que a juicio de la 

Comisión Administrativa resulte mus 

conveniente. 

a) La C.A. podrá disponer de los 
fondos* sociales para gastos dt- ad- 
ministración, Viáticos o emergen- 
cias hasta ía cantidad de pesos 

, dos. mil.CÍ -2.000. — > si;: .previa 
autorización- de asamblea, debicn- 
,' do en la primera informar la in- 
versión realizada ; 

b) Todo deposito o extracción de di" 
. ñero depositado en los bancos a la 

orden de la asociación, será re- 
frendado por el Secretario ,Ge nc " 
ral/ Secretario Administrativo y 
Tesorero; 
e) Los pagos. . inversiones y .castos 
que se efectüen- deberún. estar re-, 
. frcndad°s por el. Secretario Gene- 
ral, Secretario Administrativo y 
Tesorero, sin cuyas firmas no ten- 
drán valor ni podrán realizarse; 

d) La cuoía sindical queda estableci- 
da en el 1 por ciento del total de 
los haberes percibidos ,. meneual- 
mente; 

e) Es deber de la CA. disponer de 
la confección de un carnet para 
el uso que considere necesario. 

COMISIÓN ADMINISTRATIVA 

Art. S9 — La C.A. con zona de ac- 
tuación en la Capital Federal, estará 
constituida . por nueve miembros cuyos 
cargos estarán distribuidos de la si- 
guiente '-manera: - 

1 Secretario General; 
■ 1 Secretario Adjunto-Almioistrativo; 
1 Secretario de Actas; 
1 Tesorero; ■*. 

1 protesorcro; 
4 Vocales Titulares. 
■ a) La C.A. durará en gus funciones 
dos años, pudiendo ser reelecta al 
términq de su mandato; 

b) Los vocalog serán sustitutos ¿le los 
miembros, en estricto orden, de los 
secretarios, de acuerdo con Ice vo- 
tos obtenidos, en caso do renuncia, 
fallecimiento u otro impedimento; 

c) Para ser miembro de la C.A. se 
requiere ajustarse a los decre- 
tos 3. 570 y 23.852; también se re- 
quiere tener una antigüedad de 
asociado no menor de dos años; 
no haber sufrido penas disciplina- 
rias graves en la organización y 

■ poseer condiciones para desempe- 
ñar cargos directivos; 

d) El vocal que Ocupara cargo en la 
Comisión Administrativa con ca- 
rácter de titular perderá su orden 
de colocación quedando eu cargo 
vacante y por ende durará dos 
años en sus funciones; 

e) No- puede ser miembro de la C. A., 
- aquel • asociado que hubiera sido 

expulsado- por otra entidad obre- 
ra o social, por indisciplina, por 
cometer actos dolosos; quien pro- 
fesara ideas disolventes o contra- 
rias a la nacionalidad, quien hu- 
biera purgado sanciones penales 
graves o tuviera prontuarios poli- 
ciales por cometer delitos puni- 
bles en perjuicio de "la ciudadanía; 

f) La C.A. se reunirá semana luiente 
en forma ordinaria y extraordina- 
ria cuando asuntos de gravedad 



Acláranse los Alcances del Art. V déla Ley 11.317 



DECRETO-LEÍ' N9 5' . 5 6 i — Buenos 
Airesi 27 de mayo de 1057. 
VISTO que nuestro país ha ramifica- 
do el Convenio N° 33. adoptado por la 
Organización Internacional del Traba- 
jo, en su ÍW reunión, relativo a la edad 
de admisión do los niños a 4os trabajos 
no industriales, y CONSIDERANDO: 
Que una de las obligaciones emergen- 
tes de la ratificación- de un convenio 
internacional del trabajo consiste en la 
adecuación de la legislación nacional a 
los principios y disposiciones del texto 
Internacional; Que en este caso parti- 
cular, se trata de completar las dis- 
posiciones de la ley 11.317 sobre tra- 
bajo de' mujeres y menores, teniendo 
en vista las normas del Convenio N° 
32; Que la más completa y cuidadosa 
protección de la salud de los menores 
es principio fundamental que debe guiar 
la acción del Estado en la materia; Por 
ello. 



El Presidente, Provisional de J la Nación 
Argentina en Ejercicio del Poder 
Legislativo Decreta con Fuerza 'de Ley: 

Artículo 1<? — Agregúese al párrafo 
ultimo del artículo '19 de la Ley N» 
11.317; el siguiente: "y se trate de tra- 
bajos ligeros que no sean nocivos para 
la salud de los menores y no. excedan 
de dos horas diarias. 

Art, 2? — El presente decreto-ley se- 
rá refrendado por el señor Vicepresi- 
dente Provisional y-' los señores Minis- 
tros ííecretarios ■ do Estado en los De- 
partamentos de Trabajo y Previsión, 
Ejército, Marina y Aeronáutica, 

Art. 29 — Comuniqúese» publíquese, 
dése a la Dirección General del Bole- 
tín Oficial y archívese. 

ARAMBURU. — Isaac Rojas. — Tris- 

títn E. Guevara. — Víctor J. Majó. — 

Teodoro Hartung. — Eduardo 

F. McLoughlin. 



I 
' así lo 1 requieran, el quorum de va-, 
• ád(z 3 su, acuerd-o» 10- establece ls 
mitad más uno de sus -wiembros; 
g) El Secretario General o quien l« 
sustituya, está facultado a. convo* 
car Vqunioritts Je cualquier natu- 
raleza 1 , cuando asuntos de Jmpov* 
tancia, requieran l/i res-elución d« 
de la C.A.; . » 

h) La C- A. distribuirá los cargos 
olect.vos luego de» una votación 
nominal, con la comparencia d* 
tres cuartas partes de -itus inte- 
grantes, al recibir -e: mandato d< 
la comisión saJieníc; 

• i) El miembro de la-C-A. está obli- 

gado a concurrir periódicamente a 
" . reuniones de ia misma,, debiendo 
, eomuiyear con anterioridad cual- 
quier impedimento que- le ocurrte^ 
. ra y fuera de inasistencia; 

j) Todo cargo quedara vacante por 
re'rrun<*ia; enfermedad o- muerte; 
será llenado dentro del término 
■''="• de 45' días por medio dó propues- 
tas niayoriíarias observando la pre- 
ferencia de la sección a que. per- 
, . - - teneeiera el miembro saliente^ 
k) La falta sin aviso, o-, causas J»s- 
tif ¡cadas a, la reuniones de la, C.A. 
por . tres veces consecutiva»- del 
; miembro de la raáeíaa. faculta a 
^aquella para proceder- a mi exone- 
ración,,, debiendo informar, la me- 
, dida adoptada en la primera asam- 
blea extra u ordinaria; 
1) La falta anual alternada a quince 
reuniones de C.A., si»: aviso, o 
justificada da lugar a la destitu- 
ción del miembro que así proceda. 
H) Las- reuniones de C-A. serán pre- 
sididas! en oi\i<n alfabético según 
nombre de sus', integrantes; 
ni) El miembro que presida las re- 
uniones no puede moeiowar; pero 
si votar, abandonando y- delegan- 
do previamente en otro miembro 
la presidencia; 
n) El.. Secretario Gen-feral. cstA: /acui- 
tado a mocionar y votar en las r e - 
■ uniones de la C.A.;. 

ñ) Juntamente con la CA. se- eli- 
girán dos (2) revisores^áe cuentas 
que durarán en -*>us funciones 2 
idos) años, pudiendo ser roeíte- 
tos. ; 

SON DEBERES Y ATRIBUCIONES 
DE LA C.A. 

* Art. 10.— I 

a) Recaudar y administras los fo»dOd 

y bienes 'sociales, llevando en el 

libro adecuado la contabilidad de 

la misma; 

■ b) Informar todo acuerdo; &■' resohi* 

, • ciones que se adopten- de Interés 

general ' para los- asociadas, o la 

. entidad - 

c) Es facultad de la C.A. y de or- 
den interno el nombramiento do 
empleados o cargos rentados, de- 
biendo jéstos st-r comunicados y 
aprobados por la asamblea ordi- 
naria; 

d) Destinar las comisiones o -subco- 
misiones que consideren conve- 
nientes ¡a los fineíi de la asocia- 
ción, reglamentar sus funciones, 
vigilar la conducta d* sua Inte- 
grantes y aprobar sus resolucionee; 

e) Entablar -relaciones con entidáfles 
similares o sociales que practiquen 
propósitos sanos y honorabWs; 

f) Llevar estadísticas d« asociados 
desocupados y ocupados, contro- 
lar las condiciones de trabajos, r«- 

' glamentar las tareas obreras den- 
tro de las Secciones adjudicando 
categorías, vigilar y hacer respetar 
los derechos comunes, exigir, ante 
quien corresponde el estricto-, cum- 
plimiento de acuerdos, convencio- 
_ nes o convenios de trabajos que 
hubiera .tomado y hacer suya toda 
Iniciativa de interés, general; 

g) Las comisiones internas' o delega- 
dos serán elegidos en reuniones 
mayoritarias convocadas a loa «fe» 
tos. 

o 

SON DEBERES T OBLIGACIONES 
DEL SECRETARIO'GBNÉRAL 



Art. 11. — Redactar' y- firmar toda re- 
solución o ¿.cuerdo que emano de la 
C.A. o- de asambleas. 

Conocer y contestar toda la corres- 
pondencia que bc reciba. Haoor conocer 
a la C.A. laj correspondencia recibida 
y su contestación, como también las 
que se cursarán a nombre. de la aBO- 
ciación. Comunicar en la primvea re- 
unión toda resolución que tomnra ein 
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'autorización de la C. A. ¿levar un /libro 
' de asociados 'donde consten -altas y' bajas 
habidas. Tener a su cargo un libro, de 
a _ denuncias -y redamos.' Llevar un c i¡l>i"0 
donde --"conste ■ número ' d e expedientes; 1 
-nombre y -"techa de demandas o denun- 
cias ^iniciadas ante Tribunales dé Tra- 
bajo o': Ministerio de Trabajo y Previ- 
sión, -Representar en cualquier circuns- 
tancia ■ a-la asociación; Intervenir don- 
■ ele y '¿liando sea. necesaria- su presencia. 
Atender y resolver todo reclamo y de- 
nuncia que so haga. . 

- L- DEL SECRETARIO AD.TUNTO- 

.■".-•' ■ - ADMINISTRATIVO - 

'Art.- 12. — El ■ Secretario Adjunto-Ad- 
ministrativo sustituirá en todo momen- 
■ t'o a'- Secretario General cuando t-ste por 

- impedimento de cualquier naturaleza so 
halle ausente con i guales atribuciones. 
a su' vez controlará y observará -los in- 
gresos y egresosquo hubiere, Llevará un 
libró al día de inventario con la c-xis- 

. teneia de muebles, inmuebles y enseres 
y. útiles. Comprobara, y autorizara toda 
inversión que se realice con los fondos 
bienes de la Asociación., 

Firmar conjuntamente con cí Secreta- 
rio OJ en eral y Tesorero, todo ingreso o 
extracc'-ón de fondos que se efectúe en 
instituciones barcarias a nombre cié la 
entidad. 

DEL TESORERO 

Aií. 13 Qued bajo au responsa- 
bilidad y custodia todo lo concerniente* 
a Tesorería. No abonar, factura a -cuen- 
ta, que no esté autorizada por el Secre- 
tario -General y administrativo. Depo- 
sitar todo excedente eri dinero que sea 
mayor 'a los dos mil pesos cu la insti- 
tflbión bancaria . que la determine la 
C-A. Percibir - las cotizaciones de los 
asociados y demás entradas en--efectivó, 
que ingresen a Tesorería. Llevar mtn- 
etialmentc los balance; y presentar tri- 
mestralmente a la asamblea el estado 
de Tesorería con ingresos, egresos, acti- 
vo y pasivo que hubiere, presertar men- 
sual mente los balances a la CA, para 
su aprobación " conocimiento de sus 
.miembros. Jener al día la contabilidad , 
en los libros que sean indispensables. 
Conocer ..perfectamente las cotizaciones 
■atracadas que debieran los asociados y 
citar a éstos cuándo el atraso fuera ma- 
yor de tres meses. Colocar mensualmen- 
te. en 'lugares visibles del- local los ba- 
lances que fueran aprobados per la 
Cc-misión Administrativa, 

DEL PROTESORERO 

'Art. -l4. — Sustituir en todo momento 
al Tesorero -on iguales obligaciones y 
deberes. Hallarse en contacto perma- 
nente con el Tesorero y prestarle su. 
colaboración, c jeer el estado y movi- 
miento de Tesorería. Turnarse con el 
Tesorero cuando éste lo requiera para 
mejor desempeño de sus funciones. 

DEL SECRETARIO DE ACTAS 

'Art. 15. — Estar presente en toda 
asamblea o reunión que se realice. Re- 
dactar y firmar conjuntamente con el 
Secretario General todas las actas que 
se levanten. Hacer- constar en actas la 
cantidad de asociados que asisten a las 
asambleas y de todos los que solicitan 
hacer uso d© la palabra.' presentar en 
toda asamblea o reunión de la C.A. 
el acta anterior para su aprobación. 
Llevar un libro especial donde consten 
Jas resoluciones o acuerdos emanados 
de asambleas o C.A. 

LE LOS VOCALES 

Art. 1C. — Los vocales sustituirán en 
todo momento a los miembros de- la Co- 
misión Administrativa en caso' de' re- 
nuncias, retiros y muerte, por riguroso 
orden numérico. Procuraron que los 
miembros del Secretariado cumplan es- 
trictamente JOñ sus .obligaciones, res- 
petando o haciendo respetar lo dispues- 
to" en el Estatuto. Es deber de los vo- 
cales colaborar estrechamente con los 
miembros del Secretariado en todo y 
cuándo sea necesario. Están facultados 
pana integrar comisiones y efectuar mi- 
sionee confiadas por la C.A. 

BE LOS REVISORES 
DE CUENTAS 

Art. 17. — Controlar en todo momen- 
to y cuando lo crea necesario los libros 
de Tesorería, cuentas, 6rdenos de pa- 
gos;* _ compulsar los ingresos y egresos 
en d"in«ro, muebles, Inmuebles, Otiles, 
eto. Aprobar o rechazar balances, cuén- . 



tas, 'ordenes de pagoi y todo ingreso o 
egreso que. a su juicio adoleciera de fa- 
llas o no fueran suficientemente claros 
o. concisos. Controtar mensualmcnte el 
movimiento de Tesorería' y firmar siis 
balances, Carecen cíe la facultad de voz 

voto en las reuniones de C.A, No te- 
niendo obligación de concurrir a las mis- 
mas, haciéndolo* en carácter de citados, 
para 'recabarles informes sobre el esta- 
do y movimiento de Tesorería, Están 
obligados a lacilitar informes, a las 
asambleas, si ellas los requieren 

DE LAS ELECCIONES 

Art 18. — Las' elecciones para la for- 
mación do la C.A. se harán por el voto 
directo de los' asociados, cíe' acuerdo al 
siguiente, procedimiento;, la lista más 
votada tedrá 2 [3 partes "de cargos di- 
rectivos, y, la que le siga tendrá 1¡3 de 
cargos' directivos en la C.A. 

1 a) Tendrán derecho a tener sus re- 

presentantes todas las secciones 
que tengan un mínimo de 70 poí* 
ciento de asociados sobre el per- 
sona'l ocupado; 
. b) En caso de haber una' ó más sec- 
ciones- en las condiciones estable- 
cidas en el inciso anterior y por 
cuanto sobrepasen el número de 
miembros de la C .. A . , deberá 
efectuarse un sorteo entre las sec- 
ciones minoritarias, quedando de 
hecho sin representantes los que 
perdieren el sorteo; *" " 

c) Para tener derecho "a votar debe 
• 'tener el asociado tres meses ' de 
antigüedad, 
Art. 19. — . Por cada veinte asociados 
fracción no mayor de cincuenta', co- 
rrespondo un representante. 

Por cada 51 asociados o, fracción no 
mayor .de- 100, corresponde elegir 2 re- 
presentantes. 

Por cada 101 o fracción no mayor a 
175, corresponde elegir. 2 representan- 
tes. 

Por cada 176 asociados o fracción, no 
mayor a 300, corresponde elegir 4 re- 
presentantes. 

. Por cada .301 asociados o fracción 
no mayor a 500, corresponde elegir 5 
representantes. 

Por cada 501 asociados o fracción no 
mayor a SS0, corresponde elegir 5 re- 
presentantes. - 

P>or cada 851 asociados o fracción no 
mayor a 1.250, corresponde elegir. 7 re- 
presentantes, 

Art, 20..-;- Cuando deba renovarse. la 
C.A., ésta deberá comunicar a sus aso- 
ciados - para el acto eleccionario, con 
tres (3) meses de anticipación. 

a) Durante el período electoral cada 
sección deberá designar sus repre- 
sentantes en' número doblé al'que 
le corresponda por lo establecido 
en el Artículo 19; 
. b) Lo determinado en el inciso an- 
terior deberá ser aceptado con 
una anticipación mínima de 15 
días a la iniciación del acto elec- 
cionario, para proceder a la ofi- 
cialización por .la Junta Electo- 
ral do las listas participantes, las 
que deberán presentarse con la 
firma de .100 socios al día; 

c) No será oficializada ninguna lista 
que represente a una sola sección 
por resultar anti-democrático y 

' no consultar reglamentariamente 
lo establecido en el presente es- 
tatuto; ' 

d) A los efectos de la formación de 
listas, los no'mbres de los candidatos 
se colocarán en un lugar visible 
del local social para conocimien-- 
to de los asociados; 

e) Las listas presentadas llevarán co- 
mo distintivos distintos colores, no 
pudiendo agregarse a las. mismas, 
leyendas o denominaciones alusi- 
vas a fin de evitar confusiones; 

f) Los gastos que demanden la im- 
presión de las- listas participantes 
correrán por cuenta de la asocia- 
ción; 



■-' g^Da Junta Electoral se reserva el 
derecho de impugnar o rechazar 
los candidatos/ propuestos que no 
llenen - los requesitos establecidos 
en" al Artículo 9 Inc. f); 
h) Todo candidato propuesto, será 
autorizado por la firma de la mi- 
tád^ más uno de los asociados de 
la- sección que los designe, debien- 
do estar al día con Tesorería. 
Art. 21. — Con 30 días de anticipa- 
ción al acto electoral, la asamblea pro- 
cederá a nombrar la Junta "Electoral, 
que. será la encargada de organizar las 
preliminares del mismo, confeccionar 
las listas, padrones, urnas y fiscalizar 
la recepción de Votos y recuento ele ios 
mismos, 

a) La Junta estará' constituida por 5 
asociados que no ' ocupen cargos 
directivos eri la entidad y' no sean 
candidatos en las listas presenta- 
das; 

b) Las " elecciones deberán realizarse 
«n el día y hora que indique la' 
asamblea en horario continuado. 

Art, 22. — La Junta Electoral confec- 
cionará con el nombre y apellido del 
asociado que sólo podrá votar si se halla 
colocado en el mismo. En caso contrario 
no podrá hacerlo. 

a) El sufragante colocará su voto en 
el sobre que le entregará la Junta. 

' cerrándolo herméticamente, para 
"luego introducirlo en- la urna; 

b) Los sobres serán firmados, por c-J 
Secretario del Comicio y 2 miem- 
bros de la Junta, sin cuyo requi- 
sito serán . impugnados; 

c) La Junta tachará' en el Padrón 
el nombre del votante a fin de im- 
pedir anormalidades "en la elec- 
ción; 

■ d) La urna deberá estar ss!*.ida y la- 
crada 1 hora ante de la iniciación 
del- comicio, debiendo efectuarse 
esta operactón en presencia de tes- 
tigos que firmarán un acta que a 
los efectos deberá levantarse. 
Art.' 23. — Terminado el período elec- 
cionario la Junta procederá a la aper- 
tura de las urnas en presencia de los 
apoderados, computando los votos. 

a) Finalizado el escrutinio- la Junta 
proclamará. el nombre de lbs candidatos 
triunfantes, labrando además im acta 
donde conste "el número de votos emiti- 
dos y . computados, impugnados y en 
blanco, anormalidades de la elección, 
.etcétera. 

Art. 24. — Los candidatos triunfantes 
se reunirán dentro de los 8. días subsi- 
guientes para proceder a la distribución- 
de los cargos. 

a) -Una .vez constituidos en sus car- 
gos, la Comisión entrante deberá 
dar inmediata cuenta a la salic-nte, 
proponiendo fecha para hacerse 
cargo de su puesto, a fin de que la 
• última' se halle en condiciones de 
hacerlo. 

DE LA COMISIÓN DE AYUDA 
MUTUA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Art. 25. — Deberá la C.A. constituir 
la Comisión de Ayuda Mutua y Asisten- 
cia Social que será integrada por un 
miembro de aquélla y cuatro asociados 
para que bajo la presidencia del pri- 
mero, tengan a su cargo la misión de 
organizar servicios mutualista, coopera- 
tivas, subsidios por cnfermedtlad o fa- 
llecimientos, préstamos, asistencias .mé- 
dicas, y todo lo que concierne a la pre- 
servación del bienestar y la salud de los 
asociados y sus familiares. 

á) La Comisión de ayuda mutua y 
asistencia social" recabará de la 
C.A. los fondos indispensables pa- 
ra su cometido. 

ASAMBLEAS ■ 

Reglas de discusión 

Art.- 20. — El Secretario General o el 
miembro que lo sustituya una vez cons- 
tituida la asamblea procederá a" la aper- 
tura del acto. , 



SE DESIGNA DECANO INTERVENTOR 
EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 



DECRETO Nv 6,067. — Buenos Aires, 
7 de junio de* 1957. 

VISTO: Que se encuentra vacante el 
cargo de Decano Interventor en la Fa- 
cultad de Odontología ' de la Universi- 
dad de Buenos Aire:: y atento a lo 
aconsejado por el señor. Ministro de 
Educación. y Justicia, 
El Presidente Provisional de la Nación 
Argentina, Decreta : 

Artículo' 1? — Desígnase' Decano In- 
terventor en la Facultad de Odontolo- 
gía de la Universidad de Buenos Ai- 



res al Doctor Miguel Mariano Indart 
(Cl. 1904 - D. M. 49 - Matr. 512.901 - 
C. I. N° 170.472 Policía Capital Fede- 
ral). 

Art. 2<J — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Se- 
cretario de Estado en el Departamento 
de Educación y Justicia, 

Art. 39_j — Comuniqúese, anótese, re- 
gístrese, publíquesc.-dóse a la Dirección 
General -del Boletín Oficial y . archí- 
vese. 

ARAMBURU. — Acd,el JE. Salas 



a) Abierto, el acto el que lo hiciere 
solicitará a- la asamblea la desig- 
nación del miembro que presidirá 
la misma; . 

b) El Secretario General está facul- 
tado a presidir asambleas si ea 

' elegido'; 

c) Constituida la asamblea con su 
~ presidente, éste dará' lectura a 'la 

orden del día, dando por iniciado 
el acto; , ' 

d) Los puntos a tratar serán consi- 
derados en el orden mimérico es* 

; tablecido por la C.A., salvo otra 
resolución de las tres cuartas, par- 
tes de los presentes que podrá al- 
terar su contenido. 
Art. _ 27. — Toda moción que se . pre- 
sente tendrá validez si es apoyada pee 
la mitad más uno de los asamb-eístas. 

a) Toda' ponencia o moción presenta» 
da. deberá ser apoyada para ser 
tratada por 3 asambleístas, como 
mínimo; 

b) Es cuestión de orden orgánico que 
las propuestas no sé salgan de la 
orden del día o del tema en dis- 
cusión; 

c) Es cuestión. previa la que se reía-' 
ciorie c-n aclarar puntos del tema 
en discusión, proponer cierre del 
debate, no hacer lugar a discusio- 
nes, ce r rar listas de oradores so- 
bre un mismo tema, modonar ' o 
proponer que se levante o que se 
pase a cuarto intermedio; 

d) Es cuestión incidental solicitar se 
dé lectura a documentos, actas o 

' escritos sobre el punto en discu- 
sión. 
Art. 28. — El uso de la palabra será 
concedido por riguroso turno de solici- 
tud, con preferencia al que no lo hubie- 
ra hecho antes sobre el tema que se de- 
bate. 

a) Todo asambleísta tiene dreecho a 
usar de la palabra sobre un mis- 
mo tema, tres veces, pero no podrá 
excederse por más de quince minu- 
tos la primera vez,, ocho en la se- 
gunda y tres en la. tercera, salvo 
que la mayoría en otro sentido 
lo disponga; 

b) El presidente 1 no debe tolerar se 
interrumpa al que se halle en uso 
de la palabra; 

c) Puede el presidente interrumpir la 
palabra del orador que no observa- 
rá corrección o saliera del punto 
de debate; 

d) Es facultad del presidente no to- 
lerar se ataque .al proponente da 
una moción . hasta que finalice su 
palabra,, pudiéndose luego discu- 
tir sus propósitos; 

e) Las votaciones se harán por sig- 
nos, pero también pueden hacerse 

■ en forma nominal, si así lo' propo- 
ne la asamblea. 
Art. 29. — Toda reconsideración esi 
factible si lo solicitaran quienes hayan 
estado por .3a afirmativa al votarse el 
punto en cuestión. 

a) 'Todo intento de alteración del or« 
den durante el acto de la asamblea 
será reprimido enérgicamente por 
el presidente quien está facultado 
para expulsar pacíficamente o por 
la fuerza pública a quienes inten- 
taren cometer d ■arciones. 

DE LAS ASAMBLEAS 

Art, 30. — Serán normas de convoca- 
toria: 

a) Es patrimonio de la C.A. con- 
vocar las asambleas que considere 
conveniente a los propósitos de la 
Asociación; 

b) Cuando motivos de urgencia no 
' aconsejen lo contrario la C.A. de- 
berá convocar asambleas de carác- 
ter ordinarias dentro de un perío- 
do no mayor a tres meses de ]a 
última efectuada; 

c) En las asambleas que ordena el 
inciso anterior la~C.A. informará 
asuntos .de carácter general, mo- 
vimiento de Tesorería, balances, 
actividades sindicales o sociales, 
actuaciones de secretaría general» 
'etcétera; 

d) Las asambleas tendrán dos carac- 
teres de realización: general ex- 
traordinaria, para debatir asuntos 
de vital importancia, a saber: fu- 
sión o disolución de la entidad. 

i ■ 

movimiento de fuerza u otra cau- 
sa que altere el normal desenvol- 
vimiento de la asociación y gene- 
ral ordinaria para tratar temas de 
Interés general sobre la marcha de 
la asociación. 
Art, SI Es patrimonio de los aso- 
ciados solicitar asambleas cuando con- 
sideraran que existen causas justifica* 
das o asuntos que requieran sanción de 
la misma, 

(Continua en la pájeina siguiente) 
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE CORREOS ¥ TELECOMUNICACIONES 



ItESOLUCION N? éü — Buenos Aires, 
r»" de junto, ¿íi 1357. 

"VISTO la solicitud tic inscripción 
gremial presentada por el Sindicato de 
Jí?ra bajado res ele Correos* y Telecomu- 
nicaciones, obrante en oí expediente 
>}C 5". SE6|57. y CONSIDERANDO: Que 
3a entidad peticionante constituyo una 
«soeiación'profeslonnl de primer grado, 
¡Que agrupa a todos los trabajadores 
'*le ambos sexos ocupados en la repar- 
tición estatal de Correos y Telecomu- 
nicaciones (Palacio Cí:níral, sucursales 
tic la Capital Federal y suburbanas. 
Becc iones dependientes de las distin- 
gas direcciones y cuyas oíicinas estén 
emplazadas en Capital Federar c Ovan 
l3uenos Aires) ; Que de ias actuaciones 
Realizadas surge el cumplimiento de los 
recaudos exigidos por la legislación vi- 
gente en la materia (artículo fi9 y con- 
cordante" del Decreto-Ley N9 í)2TO|5C>; 
.Que del estudio crítico-analítico do las 
. Oisposiciones estatutarias aparece con- 
sagrado el principio de democracia sin- 
dical involucrado en aquel instituto 1?- 
&al; Que atento quo los artículos 7?" y 
(89 del Decreto-Ley citado, ordena el 
-primero de ellos, en forma s'multánea 
3a inscripción de • la asociación profe- 
sional actuante y la pubícaelón, sin ear- 
KO de sus estatutos; y el sogundo. el 
¡otorgamiento del certificado respectivo 
previa- efectividad de la medida última- 
jnentc mencionada; Por ello, y de con- 



de Asociaciones Profesionales i a '.ns- 
cripción otorgada y una vez cumplida 
la publicación ordenada en el artículo 
anterior, extiéndase; a favor de Ja aso- 
ciación profesional, el cenü'icado de 
inscripción gremial resp activo. 

Art, 39 — Comunique!:?, fecho, archí- 
vese. — Eduardo C Amaro Pourciel, 
Director" Nacional de Trabajo y Acción 
Social Directa (int.). 

SINDICATO DE TIL ABAJADORES DE 
C0RREOS Y TELECOMVNICACIONTSS 

Cangallo 256S — Buenos Aires 

ESTA T UTOS 

I - CONSTITUCIÓN V JtBNOMIN ACIÓN 

Artículo 19 — Constituyese' en la 
Ciudad de Buenos Aires ¡i los diez y 
siete días del mes de enero del año 
mil novecientos cincuenta y siete una 
institución gremi.ti denominada Sindi- 
cato de Trabajadores do Correos y Te- 
lecomunicaciones 



«si ¡miliarios a que se ayuden y 
sostengan recíprocamente en to- 
dos aquellos propósitos lícitos 
quo no contradigan el estatuto 
social , y eus -eglam en tactores. 

49j Fomentar los hábitos de estudio, 
de trabajo, de economía y do 
provisión, a cuyo efecto ae 
crearán bibliotecas, escuelas téc- 
nicas e institutos cooperativos" y 
mutualistas y se adoptarán to- 
das aquellas iniciativas ■ condu- 
centes a tales 'finalidades. 

5 9 > Socorrer moralmente y pecunia- 
riamente a los socios que queda- 
ren exonerados o fueran, suspen- 
didos injustificadamente de sus 
empleos y acordar socorros pe- 
cuniarios a las fi mil Jas de los 
socios fallecidos, de acuerdo con 
las prescripciones estatutarias. 



Art. 



III. - INDEPENDENCIA 

39 — El Sindicato de Trabaja- 
Telecomunieacio- 



con domicilio legal ¡ dores de- Correos y 
en c la calle Cangallo N9 256S, Capital .ncs es independiente de todas las ngru- 
Federal de la República Argentina, na- paciones políticas, idoelogicas, religto- 
ra agrupar en su seno a todos los tra- sas, o filosofeas y, por lo tanto, son 
bajadores de ambos sexos ocupados en excluidas de su seno las disputas o 
dicha repartición del listado que desem-' cuestiones de tales contenidos partida- 
peñen sus tareas en el Palacio Cen- ríos. A su margen, sus asociados, go? 
tral de Correos y Telecomunicaciones; ! zan J de libertad para, en correlación 



sucursales' de la Capital Federal y sub- 
urbanas, cotno así también todas aque- 
llas, secciones que dependan de las dis- 



fromidad con las facultados otorgadas tintas direcciones y cuyas .oficinas cs- 



l)Or Resolución M. >?9 215*57, 

lil Director Nacional de Trnbajo 

y Acción Social Directa, 

Resuelve; 

Artículo 1° — Inscríbase al Sindicato 
"de Trabajadores de' Correos y Teje- 
comunicaciones, con sede en la calle 
¿Cangallo N9 256S, Capital Federal, con 
¡carácter de sindicato, que agrupa a 
iodos los trabajadores ocupados en Co- 
Yreos y Telecomunicaciones (Palacio 
Central, Sucursales de la Capital Fe- 
itera! y Suburbanas y Secciones depen- 
dientes de las distintas Direcciones), 
con zona de actuación en la Capital 
federa! y el Gran Buenos Aires, y pu- 
bliqueuse sus estatutos en el Boletín 
pficial. 

Art. 2 o — Asiéntese en el Registro 



ten emplazadas en la Capital Federal o 
en el Gran Buenos Airc-s; 

II. - PROPÓSITOS 

Art. 29 — Son sus propósitos: 

19) Representar al gremio ante los 



de &us deberes ciudadanos, desarrollar 
las actividades quo resulten de su agra- 
do y contemplen las particulares opi- 
niones o creencias de cada uno. , 

IV* - SOCIOS 

Ait. 49 — "dos socios serán admiti- 
dos por la Comisión Admlnist ratina, 
previa solicitud escrita y firmada en 
dos formularios que le serán faeilita- 



luntariamente del Sindicato O que íue- 
re separado o expulsado de su seno, 
perderá todo derecho *obre los btene» 
de la entidad, y a la protección o be- 
neficios queja los socios acuerde esto 
Estatuto. 1 

Art. 7° — j- El socio CHtará eximido 
del pago de 'la cuota mensual, yin per-, 
juicio alguno de los derechos que lé 
Acuerde este; Estatuto, cuando y duran- 
te el tiempo que se hallare Imposibili- 
tado de trabajar por: 

I o ) Incorporación al servicio militara 
29) Enfermedad sin goce de licen- 
cie; 
39) Desocupación por cesantía o sús- 
"v pensión, originada por motivos 
de orden sindica!! o de trabajo. 
Art. 89 — , En caso de jubilación, ac- 
cidente, enfermedad, invalide» o servid- 
los afiliados no perderán 
de tal ni sus respectivos. 



ció militar 
bu condición 
derechos. 



poderes públicos, los. empleado- d °s por el Sindicato y en la que conste ¡ tatuto, pues los que no io 
res, las domas organizaciones gre- la presentación del Delegado de su y por em a e , incurrieran en ,- 



míales de trabajadores, etc., den- 
tro de su zona de operaciones y 
que se * especifica en el Art, 19. 

29) Propender al mejoramiento de 
■ las -condiciones económicas, téc- 
nicas, morales y sociales de to- 
dos sus asociados. . 

39) Fortalecer la unión gremial de 
los trabajadores de la fama pos- 
tal y de 'elecomunicacioncs, 
creando y fomentando vínculos 
de amistad y d* solidaridad y 



sección o especialidad. Ningún tocio 
podrá hacer uso de los derechos que 
acuerda este Estatuto sino después de 
transcurridos y cotizados seis (C) me- 
ses desde su ingreso, contándose éstos 
desde la fecha de su aceptación como 
socio . 

Art. 59 — Todos tos socios del Sin- 
dicato abonarán una cuota mensual,, «uc 
será fijada por la Asamblea Oeneral 
de Delegados. 

Ait. C9 — El socio que se retirara vo- 



OTORGASE INSCRIPCIÓN . . . 



a-) El pedido de asamblea debe ser 
considerado por la C.A. que pue- 
de exigir que a solicitud de la 
misma ee acompañe un 30 por 
ciento como mínimo del total de 
afiliados; 

t>) Si la C.A. considerara que el pe- 
dido no es legal ni estatutario, tiene 
facultades para rechazarlo debien- 
do informar los motivos que hu- 
biera en (a primera asamblea que 
se realice. 

Art. 32 El "quorum para realizar 

nsambíea, lo establece la mitad más 
«no de los afiliados. 

ai Una hora después de la fijada po- 
drá sesionarse con el 30 por cien- 
to de los asociados comprendidos 
en el Artículo 3,1 inc. a); 

t)l Si tampoco así hubiera número, 
K«rá considerada desierta, debien- 
do llamarse dentro de los prime- 
ros quince días con igual o dis- 
tinta orden del día; 

t 1 } Una hora después de la fijida y: 
a.1 no haber los números de los in- j 
cisos anteriores, podrá sesionarse 
con los afiliados presentís; i 

Siendo reglamentarios ios acuer- ! 
dos que se tomen, fuera do peti- , 
torios o convenios. 

Art. 33. — A la convocatoria de asam 
fclea la C.A. se obliga a dar a las mis 



cilio debe ser comunicado a Se- 
cretaría ..General, como así todo 
caso de accidente en el trabajo, 
suspensiones, despidos, enfermeda- 
des o retiros-; 

c) E! asociado perderá su condición 
de tal cuando dejare de trabajar 
e^ el gremio en un término mayor 
de tres meses: 

d) El asociado que sufra medidas dis- 
ciplinarias iminií-stas por U aso- 
ciación perderá todo derecho que 
le asigna este estatuto, durante el 
tinnpo que duren las mismas. 

Art. 35. — Serán caucas dp expulsión: 
El que desacreditara el nombre de 
la asociación, e] que agraviara o difa- 
mara a otros asociados, miembros de 
comisión o delega des, pábliéamente. 

El que- desempeñando cargos de res- 
ponsabilidad o confianza hiciera uso y 
abuso de los miemos. 

El que retuviera, usara o malversara 
i en su provecho dinero o bienes de la 
entidad. 

* El que utilizara en su beneficio do- 
cumentos privados de la asociación. 

El que cometiera actos incorrectos 
gravee c-n la asamblea. 
¡ El , que fomentara el confusionismo y 
' cometiera actos condenables contra la 
•; asociación y sus propósitos. 



*»a* amplia difusión con- una anterio- i E1 ." uc ^ascendiera r> no acatara dis- 
rídad mínima de S días a la fecha de P 081 "*»" ** 1 estatuto, emanadas do 

'asamblea o C.A. 

Art. 3C. — Eos asociados que se ha- 
gan pasibles de las penalidades esta- 
blecidas en el articulo anterior, podran 
reintegrarse siempre que su conducta 



*u realización. 

a) En la propaganda se incluirá or- 
den del día, fecha y lugar en que 
se llevará a cabo. 



Disposiciones generales 

.- Art. 34. — La asociación queda cons- 
tituida para ias personas comprendidas 
*nel Artículo 19 Capítulo 19. 

a) Podrán ser socios honorarios aque- 
llos que habiendo pertenecido al 
gremio se hayan retirado o jubi- 
lado, pero no tendrán voz ni voto 
en las*asambteas, ni podrán ocupar 
^ cargos electivos; 
V'/ Todo cambio de trabajo o domh 



posteriOr los haga merecedores y lo rc- 
suc'va favorablemente la asamblea. 

a) La C.A. tiene facultades para sus- 
pender provisoriamente a los aso- 
ciados con faitiiB menos graves no 
previstas, debiendo aclara;:] as en 
la primera asamblea; 

b) La C-A. cartee do atribuciones 
para expulsar a ningún asociado, 
sin previa autorización de la asam- 
blea. 

Art. 37. — Toda medida disciplinaria 



(Viene de la página anterior) 

ap-icada o solicitada por la C.A. sera 
documentada e Informada a la Asam- 
blea para que juzgue la conducta de los 
asociados y resuelva 6' existen causas 
.pava expulsar o suspender el que co- 
metiera actos de inconducta. 

Art. 38. — El socio acusado puede ha- 
cer su defensa tn la asamblea en la for- 
ma que crea más conveniente para re- 
chazar los cargos que se le imputen. 
, a) Si el socio acusado no se hallara 
presbnte, la asamblea puede pos- 
tergar la sustanciacíón del asunto 
hasta otra asamblea; 
b) Si habiendo sido citado nuevamen- 
te y no compareciera, la asamblea 
determinará do inmediato la san- 
ción a aplicarse. 
Art. 30. — El asociado , está obligado 
a concurrir a tas asambleas de todo 
carácter que' convoque oportunamente 
la C.A. 

a) En casos de urgencia - la CA. se 
reserva eí derecho de convocar 
asamblea sin tener en cuenta el 
tiempo exigido en el Artículo 35, 
no siendo inferior a 3 días como 
mínimo, 
Art:. 40. — A efectos de controlar la 
asistencia a las asambleas, los asocia- 
dos debeián ir munidos del carnet' res- 
pectivo. 

Art. 41 Cuando un asociado sea ex- 
pulsado de ¡a entidad por haber trans- 
gredido disposiciones del estatuto, la 
C.A. procederá a comunicar la resolu- 
ción recaída, a gremios amigos, C.CJ.T. 
y Ministerio de Trabajo y previsión. 

Art. 42. — La C.A. no podrá . decre- 
tar paros o huelgas, para lo cual se 
requiere resolución de asamblea. 



y - DISCIPUNA 

Art, 39 — Los socios, individual y co- 
lectivamente, se obligan al estricto cum- 
plimiento de este Estatuto; a contribuir 
con todos sus esfuerzos al eji grande- 
cimiento del Sindicato -de Trabajado- 
res de Correos y TeIe.:omunicacíones; 

a rechazar toda idea, prorivwit' n insi- 

\ i ■ 
nuación de iaciitudís c-uc puedan' po- 
ner en peligro su existt-:iJla y a cola- 
borar con la. Comisión Administrativa 
del Sindicato, la Comis'í • do Reclamos 
etc., en el afianzamiento de isa buena* , 
relaciones entre los componentes L del 
gremio y de la crganíwicíón . Correla- 
tivamente, expondrán sus .o pin io ni ^in- 
quietudes y aspiraciones por los proce- 
dimientos y en fo: términos- que resul- 
tan de la letra y el espíritu de este Es- 

h toleran' as> 
actos pertur- 
badores de la armonía y la disciplina 
que deben imperar en el seno de la' 
institución serán Juzgados por la Co- 
misión Administrativa ad-referftndum de_ 
la' Asamblea| Cen>al de Delegados. 

Art. 10. —~ Consumirán motivos pa- 
ra ser dado' do oaja el dejar cuatro 
í (4) meses ¡fin abonar las cuotas so- 
\ ciaíes. 

19) Dicha exclusión se produce auto- 
máticamente de acuerdo el fi- 
chero general de la Secretaría, 
sin necesidad de icsoluclón al- 
guna ,de la Comisión Adminis- 
trativa; 
29) El socio excluido automáticamen- 
te, al ! solicitar su reingreso de- 
berá abonar las cuotas atrasadas. 
En caso do reincidencia será 
menester, para ser considerado 
reingresante una resolución de 
la Comisión Administrativa que 
así lo decida. 
Art. 11. —- La Comisión Adminis- 
trativa pod?á aperc'hir, suspender o ex- 
pulsar en ese orden, on casos de rein- 
cidencias a cualcsqui?ra de ef'tas" me- 
didas según Ja grav.dp.d do los casos 
que a continuación so enumeran y 
siempre ad-reíeréndum de la Asamblea. 
General de Delegados: 

19) La violación del presente Estatu- 
to, do| ias re solución es- de la 
Asamblea Goncral de Delegados 
y de la Comisión Administrativa; 
29) La injuria o la .difamación- del 
Sindicato o de : us comfcyiones 
representativas. 
Art. 12. — Constituirá motivo de sx- 
puleíón la malversación o defraudación 
de los fondos sociales. 

Art, 13. — ' Ej socio que sufriera trrs 
apcicibimieiitrs y reincidiera en falta 
leve, se hará] pasible de la medida de 
suspensión dé hasta seis mciKs. 

Art. Í4. — En todos loe cosos el so- 
cio encausado podrá ejercer su defónaa 
tanto en el seno do la Comisión Admi- 
nistrativa corn^ en la Asamblea Gene- 
ral de Delegados, para lo cual deberá, 
ser citado por escrito por Secretaría 
con cinco días de anticipación. En caso 
do inasistencia 1 se insisth-á en la cita- 
ción hasta tros opoitunidades. 

Art. 15. — ;El socio que sufriera una 
sanción disciplinaria de cualquier na- 
turaleza que, ho. sea por aplicación <2e! 



Art. 43. — En caso de haberse agota 
do todos los recursos legales y pacíficos ! artículo 10 podrá solicitar dentro ce 
para la solución de problema^ que'erea- ' los noventa Í90) días subsiguientes 



rá diferencias con la patronal, el gre- 
mio ¡(0 nj ustará a los derechos legales 
y constitucionales que lo amparan. 

Art. 44. — Todo agregado o modifica- 
ción al presente estatuto, será efectuado 
por. «na asamblea general de sus aso- 
ciados y e} voto afirmativo de las dos. 
terceras paites de los asistentes- 



la Cecha de su notificación sr reconsi- 
deración, a cuyo efecto liará la per- 
tinente información por escrito ante 1; 
Comisión Administrativa quien los tra- 
tará ad - referi'ndum de la Asamblea 
General de Delegados s 

Art. 1G. — Si Ití Comisión Adminis- 
trativa resolviera negativa mente la re- 
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r^tt%riSaÍÍ:TrÁ,r„:: E«: Transferido «i» Establecimiento' a la Provincia de T 



de dirigiese.' eñt apelación a la Asam- 
blea General de delegados 



VI 



PATRIMONIO SOCIAL 



Art. 17- — El patrimonio social del 
Sindicato estará integrado por el pro- 
ducto de: ■ 

19) Las cuotas mensuales de los o- 
c-os; 

29) líos intereses y diyidcud )s de loa 
fondos .Sf cíales depositados en 
instituciones baucarias, preferen- 
temente cooperativa. 1 ?, o ' invertir 

. . dos en acciones cooperativas o en 
títulos del Estado; 

39) Las rentas de los 'bienes sociales; 

49) Las donaciones y ^ legados que 
acepte la Comisión Administra- 
tiva; 

-6») La realización de /estivales y 
otra forma lícita de hacer "«men- 
tar ios 'ingresos-. 

Vil - FONDOS" SOCIALES 

Art. * 18. — Los fondos sociales se- 
rán depositados en caja de ahorros 
baricarios con preferencia de institu- 
ciones cooperativas a ia orden del Sin- 
dicato de -Traba jad orea de Correos y 
■Telecomunicaciones y con la firma del 
Secretario General, Secretario Tesore- 
ro y dos miembros más designados por 
la Comisión Administrativa. La suma 
que fije 1». Comisión 'Administrativa pa- 
ra Gastos Generales será depositada en 
Cuenta Corriente bancaria a ia orden 
del Sindicato, y con la firma del Se- 
cretario General- y Secretario Tesorero, 
de manera que- resulte fácil su manejo. 

vin - mrkccion y 

AT»M I iVISTR A C lO N 

v 
Art. lff.- — La soberanía, del Sindi- 
cato reside en hus órganos de dirección 
y administración, a saber: 

I o ) Secretariado; -^ 

» 2°) Comisión Administrativa: 

3 ) Asamblea General de Delegados. 
• Art. 20. — En el intervalo de una 
reunión a otra inmediata de la Comi- 
sión Administrativa, el Secretariado es 
el cuerpo representativo y en él» resi- 
den la soberanía de institución y aná- 
logamente es en el caso de la Comisión 
Admlnsitrattva con relación a la Asam- 
blea General de Delegados. 

IX - S1DCRETAIUADO 

Art. 2L — El Secretariado lo forman 
el Secretario General, el Secretario Ad- 
junto, el Secretario de Organización, el 
Secretario Administrativo y el Secreta- 
rio Tesorero- de la Comisión Adminis- 
trativa. Se reunirá ordinariamente una 
ves por semana y extraordinariamente 
cuando lo disponga el Secretario Gene- 
ral o lo soliciten por lo menos y con 
motivos fundados dos de sus miembros. 
Tendrá, quorum con tres de sus miem- 
bros y sus acuerdos y resoluciones se- 
rán tomadas por simple mayoría de los 
presentes. 

X - COMISIÓN ADMINISTRATIVA 

Art. 22. — La Comisión Administra- 
tiva estará compuesta, por once (11) 
mtombrOfl tituJar.es y «eis (6) suplen- 
tes que se -distribuirán los cargos que 
establece la formación d«l Secretaria- 
do, siendo sus seis miembros restantes 
vocales de los cuales tres de ellos re- 
presentarán a la minoría. Igualmente 
en el caso de los suptentes 3 . dos (2) de 
ellos corresponderán a la minoría.. Se 
reunirá una vez por mes y .extraordi- 
nariamente cuando lo disponga el Se- 
cretariado o lo soliciten con motivos 
fundados cuatro de sus miembros. 

Art. 28. — Para ser miembro de la 
Comisión Administrativa se requiere: 
1°) Ser mayor de edad; 
29) Poseer una antigüedad de dos 
(2) años ininterrumpidos como 
afiliado; 
¿9) Estar incluidos dtntro de las ca- 
tegorías' de los escalafones de 
Correos ;* Telecomunicaciones, 
exceptuando aquellas comprendi- 
das desde el cargo de Director 
a otros superiores. 

XI . DEBERES Y ATRIBUCIONES 
DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA 

Art. 24. — Son deberes y atribucio- 
nes de la Comisión Administrativa; | 

19) Recibir el aporte de ". la cuota 
mensual de los asociados; 

¡¡V, Contribuir al fondo social de la 
■Federación de Obreros y Em- 
picados de Correos y Telecomu- 
nicaciones (FOECYT) de acuer- 
do con lo que fijen los estatutos 



ucuman 



DECRETO N° 5.422. — Bs. As., 23|5(o7. 
VISTO lo ■ dispuesto én el artículo 3* 
del Decreto-Ley N9 11.922¡56,' por el 
cual se incorporan al patrimonio del Es- 
tado Nacional los bienes del Instituto' 
Nacional de Acción Social, y CONSI- 
DERANDO: Que dicho Instituto posee 
un establecimiento en la ciddad de San 
Miguel de Tucumán, ubicado en terre- 
nos del parque "Centenario 9 de Julio" 
sobre acera sur de la Avenida Benjamín 
Aráoz al' 800. habilitado como Centro 
de rehabilitación del Lisiado Poliomie- 
lítíco; Que' el señor Interventor Fede- 
ral en la .provincia de Tucumán ha so- 
licitado su transferencia a favor de esa 
provincia para asegurar la continuación 
de esos servicios, que ya se encuentran 
a su cargo; Que atento a las razones 
expuestas procede su transferencia a 
título gratuito de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 6^ y 13* del 
mencionado Decreto-Ley N9 11.922)50; 
Por ello. 



El Presidente Provisional de 1» Nación 
- t Argentina, Decreta: 

Artículo 1" — Transfiérese a la pro- 
vincia de Tucumán a título gratuito y 
con destino a un Centro de Rehabilita- 
ción del Lisiado Poliomielítico, el esta- 
blecimiento denominado Hogar Escuela 
de la Ciudad de San Miguel de Tucu- 
mán. 

Art. 2 o — La transferencia dispuesta 
en el artículo anterior comprende todos 
ios bienes muebles e inmuebles necesa- 
rios para el servicio que presta, exis- 
tentes en el inmueble que se transfiere, 
como así también el personal afectado 
al mismo."" 

Art. 39-— El Instituto Nacional de 
Acción Social continuará atendiendo los 
gastos no'^iales en "Personal" y "Otros 

tstos" del organismo que se transfiere 
hasta el último día del mes subsiguiente 
al de la fecha de la firma del presente 
decreto'. 



Art. 4*. — Declárase en Comisión a 
todo el personal que de acuerdo con lo 
dispuesto por este decreto pasa a de- 
pender de la provincia de Tucumán. 

Art. 59 — El presente decreto' será 
refrendado por los señores Ministros Se- 
cretarios de Estado en los Departamen- 
tos de Hacienda, Interior, Educación y; 
Justicia y Asistencia Social y Salud Pú- 
blica. 

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, 
dése a la Dirección General del Bole- 
tín Oficial, pase a la Contaduría Gene- 
ral de la Nación a efectos de las anota- 
ciones del cargo en 'el Registro Gene- 
ral de Bienes del Estado, al Instituto 
Nacional de Acción Social para su cum- 
plimiento y al Ministerio de Hacienda cie> 
la Nación para su archivo. 

ARAMBURU. — Adalberto Krieger Va- 
sena. — 'Carlos R. S. Aleonada Arain- 
burú. — Acdel E. Salas. — Francisco 
Martínez. 



de Va misma o el Congreso Ge- 
neral de Delegados; 
39) Ejercer la dirección y represen- 
tación de Sindicato; 
49) Administrar los bienes de la ins- 
titución; 
59) Designar los miembros de la Co- 
misión de Reclamos-, la cual in- 
tegrara- en un número de hasta- 
cinco (5). afiliados. De los nom- 
brados uno de ellos deberá per- 
tenecer a la Comisión Adminis- 
trativa ; 
G*?) Nombrar las Subcomisiones que 
considere necesarias para la bue- 
na marcha del Sindcato. 
7^) Convocar a elecciones y Asam- 
bleas Generales de Delegados de 
acuerdo con lo dispuesto por el 
presente Estatuto. 
Art. 25 — Los miembros de la Co- 
misión Administrativa durará» en sus 
funciones cuatro (4) años, renovándo- 
se por mitades cada? dos (2) años de- 
biendo £*er excluido del sorteo para esta 
renovación el Secretario General, el Se<- 
.cretarip Administrativo y el Secretario 
Tesorero pudiendo ser sus miembros 
reelectos. 

XII - DEBERES Y ATRIBUCIONES 
3>E LOS MIEMBROS 1>E .LA * 
COMJSÍON ADMINISTRATIVA 

¿Art. 2G. — Los debpres y atribucio- 
nes de los miembros de la Comisión 
Administrativa son los que, y en cada 
caso y a continuación se enumeran: 
19) El Secretario 'General* es el re- 
presentante legal de la institu- 
ción en- todos tus actos y son 
sit.s atribuciones y deberes; vigi- 
lar' constantemente el fiel cum- 
plimiento de este estatuto.' los 
acuerdos y resoluciones de la 
Comisión Administrativa y la 
Asamblea General de Delegados 
y el buen funcionamiento de 'la 
institución; recabar ¿e la Comi- 
sión Administrativa pronuncia-' 
1 miento expreso sobre cualquier 

maudaot que hubiere encontrado 
dificultades en su ejecución; re- 
Solver por sí y ante sí respecto 



de cualquier asunto o cuestión 
que revistiera verdadera urgen- 
cia, asumiendo la responsabilidad 
emergente ante el Secretariado, 
a quien informará en su prime- 
ra reunión; firmar con el Se- 
cretario de Organización o con 
el Secretario Ad ministra/ti vo o 
con el Secretario Tesorero, se-- 
gún sea el caso, todos los pape- 
les y documentos que obligen a 
,1a Institución; informar los asun- 
tos que se traten en el Secreta- 
riado ; 

29) El Secretario Adjunto es el co- 
laborador inmediato de] Secreta- 
rio General a quien reemplazará 
mediando -acefalía, renuncia o 
impedimento en el desempeño 
del cargo, ejercerá la dirección 
de las publicacions oficiales y 
" redactará la memoria anual. 

2 S ) .151. Secretario Adjunto es e¡ co- 
Secretario de Organización: aten- 
der lu . correspondencia con los 
delegados relativas a 3a tarea de 
organización y a sus cuestiones 
especificas, que firmará con el 
Secretario General; planear gi- 
ras de propaganda; vigilar el 
desempeño de la Comisión de 
Reclamos y de las distintas sub- 
comisiones. 

49) Son deberes y atribuciones de! ¡ 
Secretario Administrativo: le- i 
vantar saetas de las reuniones del 
Secretariado, de la Comisión Ad- 
ministrativa y de la Asamblea 
General de Delegados; organizar 
y mantener ordenados el archi- 
vo y Ja biblioteca social, a la que 
procurará nutrir con material 
ilustrativo sobre problemas que 
compete encarar a la organiza- 
ción sindical. 

59) Son deberes y atribuciones del 
Secretario Tesorero, controlar, di- 
rectamente el ingreso y egreso 
de fondos sociales y el manejo 
,de todos los valores que forman 
el activo patrimonial de la insti- 
tución de los cuales es deposita- 
rio; mantener correspondencia 



SE INCREMENTAN LOS SUELDOS DE 
TÉCNICOS EN LA CASA DE MONEDA 



DECRETO N» 5.400. — Bs. As., 22¡5í57. 
VISTO el expediente N9 74.200(56, del 
Ministerio de Hacienda, por el cual los 
técnicos extranjeros contratados opor- 
tunamente por la Casa de Moneda de 
la Nación, solicitan el reajusté de sus 
retribuciones mensuales, en función de 
la especificación contenida por la cláu- 
sula ll f -' del respectivo contrato de ser- 
vicios, y CONSIDERANDO: Que la in- 
.vocada disposición contractual estable- 
ce; "Si el nivel de vida experimentara 
oscilaciones pronunciadas, la remune- 
ración mensual a que se refiere el ar- 
tículo sexto, podrá ser reconsiderada por 
la Casa-de Moneda, tomando a tal efec- 
to por base lo determinado sobre el pun- 
to por la Secretaría de Trabajo y Pre- 
visión o el organismo oficial correspon- 
diente"; Que en aplicación de dicho 
precepto, los haberes de dichos técnicos 
fueron ya objeto de sucesivos ajustes, 
mediante los Decretos números 5.675J49; 
19.682(50; 1Ó.470|52 y 1L333|56; Que al 
considerar la- presentación efectuada en 
la oportunidad se observa que, sefrún 
el informe B-5 publicado por la Direc- 
ción Nacional de- Estadística y Censos 
(abril 1957), el nivel de elevación del 
costo de vida señala al finalizar el año 
1956, un. índice promedio de 773,8 — te- 
mando como base 100 para el año 



1943 — el cual, comparado con el al- 
canzado al finalizar el - año 1955 — 
682,3—, que sirviera de base para de- 
terminar el último reajuste de sueldos 
practicado, arroja una diferencia equi- 
valente al 13,4 % de los haberes o sea, 
el porcentaje en que deberían incremen- 
tarse para equiparar el nivel de costo 
de vida; Que coincidiendo ello con la 
reclamación formulada por los causan- 
tes, resulta equitativo proceder al au- 
mento de las retribuciones correspon- 
dientes en la medida comentada; Por, 
ello, 

El Presidente Provisional de la Nación 
Argentina, Decreta: 

Artículo 19 — Procéduse a incremen- 
tar en un 13,4 %, a partir del 1 Q de 
enex*o de 1957, el monto de los sueldos 
de los técnicos contratados de la Casa 
de Moneda de la Nación. 

Art. 2 e — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro Se- 
cretario de Estado en el Departamento 
de' Hacienda. 

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, 
díse a la Dirección General del Bole- 
tín Oficial y pase al Ministerio de Ha- 
cienda a sus efectos. 

ARAMBÜHU. — Adalberto Krieger 
Vasena- 



con los afiliados que firmará con 
el secretario general, respecto da 
las cuestiones que competen a 
la Secretaría a s-u cargo; organi» 
zar e ir perfeccionando en la me* 
dida de lo posible, con el ase,* 
' soramiento. de personas técnica- 
mente- competentes la contabili* 
dad y la presentación de los ba- 
lances anuales; suministrar al 
Secretariado, a la Comisión Art* 
ministrativa y a k- Asamblea Ge- 
neral de Delegados, toda infor- 
mación que se le solicite acerca 
del desenvolvimiento económico», 
financiero de la institución, fa- 
cilitar en cuanto sea posible, la; 
tarea de los revisores de cu en tas jj 

. G9) Son deberes y atribuciones de los 
vocales: colaborar con todo aque- 

_ lio que signifique un beneficio» 
para, la buena marcha del sin- 
dicato ; reemplazar a los miem- 
bros del Secretariado en el orden 
"en que están colocados, median- 
do acefalía. renuncia o impedí- 
■ mentó de Jos mismos. 

VIH - REVISORES lílS- CUENTAS 

Art. 27. — Cada -dos años y junta- 
mente con .la elección de miembros :to 
ía Comisión Administrativa, se elegirán 
tres revisores de cuentas y tres su" 
p lentes. 

Art. 2S. — Son deberes'"' y atribucio* 
nes de los revisores do cuentas: 

19) Bj: r cer control amplio sobre la 
gestión económica y financiera 
del sindicato; 

20) Verificar las cuentas sociales: 
30) Elevar a ia Comisión Adminis- 
trativa, para su oportuna inclu- 
sión en la memoria y balance uní 
informe completó de su desem- 
peño, en el que ha r A 11 constar 
sus conclusiones y observaciones, 

XIV = 1>E LAS ASAMBLEAS 
GENERALES UE .DEJJÍGAbOS 

Art, 2Í). — La Asamblea Genera i de 
Delegados deber;! celebrarse cada uno 
o- antes si la Comisión Administrativa 
lo creyera conveniente. También podra 
realizarse extraordinariamente. 

Art. 30, — Las Asambleas Generales 
de Delegados serán convocadas por ia- 
Comisión Administrativa y tendrán pvr. 
objeto; 

19) Deliberar «obre el orden del día. 
en el cual se incluirán los a* un- 
tos y proposiciones elevadas r.ni; 
los delegados, con quince dius da 
anticipación a la fecha de renli* 
zac : ón; & 

20) considerar los balances e' in'or* 
mes presentados por la Comisión 
Ad ni in ist ra ti va ; 

3 o ) Emitir su opinión sobre asuntos 
de carácter general, que sfián 
elevados al Consejo Directivo 
Central, para su tratamiento 3, 
inclusión en el temario del orden 
del día del Congreso Generat do 
Delegados de la Federación da 
' Obreros y Empicados de Co- 
rreos y Telecomunicaciones (F. 
- O. 33. C. Y. T.). 

Art. 31. — Las Asambleas (J-jnera* 
les Extraordinarias de Delegados, sa 
convocarán 'por resolución de Ja Co- 
misión Administrativa, respondiendo % 
determinación propia o a pedido fuu* 
dado del £5 ojo (por ciento) de tos de* 
legados. La Asamblea Cenefa l lustras* 
ordinaria de ' Delegados no podrá tra- 
tar otros asuntos que los que motivaron! 
su convocatoria. N 

Art. 32. — Todas las votaciones qu« 
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ee registren en Jas Asambleas Gene- 
rales de Delegados, sear. éstas ordi- 
narias o extraordinarias, serán secre- 
tas '. El Presidente y los dos secreta- 
ríos se designarán entre los delegados al 
comenzar las deliberaciones, actuarán 
como mesa escrutadora, en cada- vota- 
ción secreta que se realice. 

Art. 33. — Al comenzar la Asam- 
blea General de Delegado!? el Secre- 
tario General del Sindicato, solicitará 
de Jos Delegados presentes que a viva 
voz * propongan candidatos para presi- 
dir la misma, como así también dos 
compañeros que actúen como secreta- 
rios de la presidencia. Los nombres de 
los candidatos se anotarán en una pi- 
zat ra, para que !os delegados proce- 
dan a emitir su voto en- la forma que 
se indica en el párrafo anterior. En es- 
te único caso actuará como mesa es- 
crutadora, tres miembros del Secreta- 
riado, quienes una vez dado el resulta- 
do Jo pondrán a la consideración de 
los electos, quienes podrán fiscalizar 
el acto. ^ 

- Art. 34, — El sistema de delibera- 
ción y las reglas de la Asamblea Ge- 
neral de Delegados, scríi similar a, las 
fijadas para el Congreso de la Nación 
Argentina. 

XV - DE LOS DELEGADOS 



XVI - BE IiAS EXECCIONES 

Art. 38. — Para pode, ejercer el de- 
recho de* voto se requiere: 

1°) Ser mayor de diez y ocho .(18) 
años de edad. 

2<?) Tener una antigüedad mínima 
de seis meses como socio y estar 
al día con Tesorería. 

30) Reunir las condiciones exigidas 
por el presente estatuto. 

Art. 39. — Las elecciones de miem- 
bros para la Comisión Administrativa 
y Revisores de Cuentas deberán ajus- 
tarse al siguiente régimen: 

19) La Convocatoria a las eleccío- 
nes se efectuará por intermedio 
, ~ de la Comisión Administrativa en 
Ejercicio con sesenta días (60) 
de antelación al acto, con la más 
amplia difusión; 

29) La dirección y control del acto 
eleccionario estará a cargo de 
una Comisión Electoral compues- 
ta de cinco (5) miembros desig- 
nados a tal efecto por la Asam- 
blea General de Delegados. Los 
integrantes de la Comisión Elec- 



toral no podrán pertenecer a la 
Comisión Administrativa en ejer- 
cicio ni formar parte de ninguna 
de las listas ni ser apoderados úc 
- las mismas; 

39) Las listas de candidatos eerán 
presentadas por veinte (20) afi- 
liados por intremedio- do dos apo- 
derados responsables, con trein- 
ta (30.) días de antelación al acto 
eleccionario, la presentación debo 
hacerse a la Comisión Electoral 
en original y un acopia, en la 
que debo constar la conformidad 
de los integrantes, los que ava- 
larán con su firma y número de 
asociados; 

49) El original de dicha presentación 
quedará en poder de la Comisión 
Electoral y !a copia será entre- 
gada a los apoderados con la 
certificación de su recepción. Di- 
cha certificación consistirá en 
■' la colocación de la fecha y hora 
en que fué recibida al pie de la 
misma, con la firma 3t por Jo 
menos tres de los miembros de 
la .Com'.^ón Electoral; 



' rt. 35. — Los delegados serán quie- 



MODIFICASE EL TEXTO DEL RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA FEDERAL 



nes representen a los afiliados de su ' 
sección o sucursales a que se hace re-: 
forcneia en el Artículo l v . | 

Art. 36. — Los delegados serán ele- 
gidos por voto directo y secreto de 
los afiliados de las distintas secciones j 
y sucursales en las eua'es prestan ser- 
vicio y durarán en sus funciones dos I 
año? y se renovarán en oportunidad de' 
cada elección de Comisión Admiuis- I 
trativa. 

Art. 37. — El acto eleccionario será 
fiscalizado en cada sección o sucursal 
por una Comisión de eres miembros 
(3) que designará la Comisión Electo- 
ral y ?e realizara simultáneamente pa- 
ra cada Sec#ión o Sucursal. Dicha co- 
misión será compuesta ' por un (1) 
presidente y dos (dos) vocales, quienes 
una vez ejecutado el acto, procederán 
l a . escrutar los votos lo? cuales serán 
remítelos a Ja c o jn i s í 6 n Electoral 
juntamente con el acta que se labrará 
cu esc momento. Quienes actúen en 
dicha oportunidad como presidente y 
vocales no podrán ser candidatos a de- 
legados. 



DECRETO N? 6.S87 — Es. AS., 24l6|57 
VISTAS estaj actuaciones, Expedien- 
te número 12.317 - letra P - año 1057, 
agregadas ai Expediente Nro. 5.577 - 
letra P - año 1946, elevadas por la 
Policía Federal, en ias qué se solicita 
la modificación dd texto correspon- 
diente a .l número 284 del Rc-glamento 
del Régimen Disciplinario (R.R.P.F. 3) 
del personal de la mencionada reparti- 
ción aprobado por Decreto N9 I4.0l4|46, 
y CONSIDERANDO: Que la modifica-' 
clon solicitada permitirá abreviar el 
procedimiento en los casos de suspen- 
siones menores de quince días, ya que 
la exigencia del previo sumario admi- 
nistrativo impuesta por el texto actual 
del número 2S4 se justifica en los caeos 
de ponas do exoneración,, cesantía o 
suspensión mayor y no en aquellas 
sanciones ¿le carácter leve que en algu- 
nos caeos hace perder actualidad y 
efectividad a la medida disciplinaria; 
Que la mencionada modificación con- 
sulta razones dé buen orden adminis- 
trativo y la misma se adopta conforme 
a lo establecido en el Artículo 26,' in- 
ciso li) del Estatuto de la Policía Fe- 
deral (R.L.P.F. 1) Ley N9 13-030; 
Por ello y atento lo dictaminado por 
la Dirección General de Asuntos ju- 



l rídicos del M inisterio del interior, 
El Presidente provisional de la -Nación 
Argentina, Decreta: 

Artículo I o — Modifícase el texto del 
número 284 del Régimen Disciplinarlo 
(R.R.P.F. 3; de la Policía Federal, 
aprobado por Decreto número 14.014 
de fecha 18 de mayo de' 194G, el que 
quedará redactado en la siguiente for- 
ma 1 

"Número 284. — Las penas de exo- 
neración, cesantía- o suspensión ma- 
yor de quince días, se aplicaran pre- 
vio sumario administrativo. La so- 
licitud de exoneración o' cesantía ¡for- 
mulada l>or la Jefatura, motivará el 
relevo de las funciones que desem- 
peñase el imputado hasta U»nto el 
Poder Ejecutivo decida la sentencia. 
Las sanciones de suspensión hasta 
quince días cualquiera sea la con- 
dición del personal civil, serón - apli- 
cadas por el Jefe de la Policía Ft— 
deral, siguiéndose el procedimiento 
indicado en el número 285 del pre- 
sento reglamento". 

Art. -29 — Comuniqúese, publíquesc, 
dése a la Dirección General del Bole- 
tín Oficir.1 y archívese, 
ARAMBURÚ. — Carlos R. S. Aleonada 
Aramburú. 



Comisión Nacional de 

.3 

* de la 

DECRETO N9 C570 — Bs. AS., 14'6|57 

VISTO la conveniencia de reconsti- 
tuir la Comisión Nacional encargada 
de la sunervisión de los estudios de ia 
"Rí- estructuración de los Accesos Fe- 
rroviarios -y Camineros a la Ciudad y 
Puerto de Rosario y Qbras Ut'banís- 
ticiae Complementarias" a la que se 
refieren los Decretos números 12.& 79|43 
y ¡13.05G¡4S de fecha 28 de octubre 
■=> de 1943 y 25 de octubre de 1948, res- 
pectivamente; y CONSIDERANDO: Que 
por razones técnicas, urbanísticas y fi- 
nancieras es necesario rever el ante- 
proyecto aprobado por Decreto núme- 
ro 5.G01 de fecha 4 de marzo de 194 9, 
especialmente en lo que se refiere al 
planeamiento ferroviario, excluyendo 
las obras cuya aprobación debe mante- 
nerse por estar muy avanzada su reali- 
zación; Que previo a la prosecución de 
los trámites de expropiación y de cier- 
tas obras, es indispensable establecer 
un ante-proyecto general y definitivo 
que responda a las legitimas aspiracio- 
nes de las autoridades locales y de la 
i población rosarina; Que por Resolución 
número 200 del 29 de febrero de- 1956, 
el Ministerio .de Transportes ha cons- 
tituido una Comisión Especial para que 
actualice todo cuanto se relacione con 
el proyecto de reestructuración ferro- 
viaria de Rosario y sus alrededores, la 
que deberá proponer una solución en 
el menor plazo posible; Que el Ar- 
tículo 5? de la Resolución M. T. núme- 
ro 350 de fecha 17 de a.bril. de. 1956 
dispone que dicha Comisión Especial 
convoque a los miembros de la Comi- 
sión Nacional para darles cuenta de lo 
actuado y estudiar el r>lan de acción 
a seguir; Que habiéndose creado nue- 
vos organismos desde la fecha del De- 
creto número 33.056)4 8. íntimamente 
ligados al estudio de re modelación de 
la ciudad de Rosario, procedería' que j 
•! Ministerio de Transportes reactua- | 



Reestructuración de los Accesos Ferroviarios 
Ciudad y Puerjto de Rosario 

lice la composición de la Comisión Na- 
cional, cuya denominación corresponde 
rectificar; Por. ello, y de acuerdo a lo 
propuesto por el señor Ministro de 
Transportes, 

El Presidente Provisional, de la Nación 
Argentina, Decreta: 

Artículo 1^' — La Comisión Nacional 
de "Reestructuración de los Accesos 
Ferroviarios de la Ciudad y Puerto "de 
Rosario y Obras Urbanísti'ias Comple- 
mentarias" dependerá del .Ministerio de 
Transportes. 

Art. 2? — La Comisiín Nacional es- 
tará integrada por un^i-cpresentante de 
cada una de las reparticiones que ge 
mencionan en el Artículo 3°, y tendrá 
a su cargo la supervisión y estudio del 
ante proyecto encomendado a la Co- 
misión Especial creada por Resolución 
número 200(36 del Ministerio de Trans- 
portes, y la preparación de los conve- 
nios a celebrarse entre las diversas par- 
tes interesadas, elevándolos, "oportuna- 
mente, a aprobación del Gobierno Na- 
cional. 

Art. 3 o — Desígnase Presidente de la 
citada Comisión al señor Subsecretario 
de Transportes; y miembros de^ la 
misma a] Presidente de la Empresa 
Ferrocarriles del Estado Argentino, 
quien actuara, en carácter de "Vicepre- 
sidente; y sendos representantes de los 
Ministerios de Obras Públicas y Ha- 
cienda; de la Dirección Nacional de, 
Vialidad; de la Dirección Nacional' de 
Ferrocarriles;, del Gobierno de la Pro- 
vincia de Santa Fe; y de la Municipa- 
lidad de Rosarlo;' y el Presidente de la 
Comisión Especial creada por Resolu- 
ción número 200|56. 

Art. 4P — El señor Presidente y loa- 
Organismos mencionados en el críen- 
lo 3? podrán designar asimismo s;ndo¿ 
miembros suplentes e.uc .reemplaza* án a 
los titulares C n casos' de impcd'mr'^tos, 
comunicando a la Comisión sus respe- 
tivos nombres- 



Art. 59 — El Presidente de la Comi- 
sión Nacional convocará de inmediato 
a los miembros y representantes que har 
yan sido designados a fin de dejarla 
definitivamente constituida. 

Art. S° — La Comisión tendrá su ¡se- 
de en la Administración de la Empre- 
sa Ferrocarriles del Estado Argentino, 
pudiendo sesionar indistintamente en 
esta Capital o en la ciudad 1 - de, Rosa- 
rio, según lo estime más conveniente. 

Art. 79 — La Comisión dictará opor- 
tunamente su propio reglamento. To- 
dos sus miembros tendrán -voz y voto 
y las resoluciones se, adoptarán por el 
voto " de j la mitad más uno de Jos 
presentes, en sesión constituida por ,1a 
mitad más uno de ia totalidad de sus 
componentes. El Presidente (o ci Vi- 
cepresidente, en su reemplazo), tendrá 
doble voto t-n caso de empate. 

Art. 89 — La Comisión designará opor- 
tunamente su Secretario Técnico, (do 
acuerdo a la Resolución M. T. núme- 
ro 350^6, articulo 39). 

Art. 9 o — La Comisión podrá dirigir- 
se directamente a las autoridades na- 
cionales, provinciales y municipales, y 
a las demás entidades quo considere ne- 
cesario para el mejor cumplimiento del 
presente decreto. Podrá asimismo cons- 
tituir las subcomisiones que estime con- 
veniente, quedando facultada para in- 
tegrarla con .personas que formen o no 
parte de la misma. 

- Art. 10. — El presento decreto será 
refrendado por los señores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departa- 
mentos de Transportes, Interior, Ha- 
cienda y Obras Públicas, 

Art. 11. — Comuniqúese, publíquCse, 
dése a la Dirección General del Bole- 
tín Oficial y archívese. 

ARAMBÜRU. — Sadi E- Bonnet. — 

Carlos R. S, Aleonada Aramburú. — 

Adalberto Kricsí-r Vasena. — pedro 

Mendíond" 



59) La oficialización de las listas, o 
én su defecto la Impugnación a 
las mismas, serán tratadas en 
reunión de la Comisión Electo- 
ral, la que deberá expedirse .tn- 
un tiempo no mayor de cinco ^ 
(5) días de la fecha de' recep- 
ción; " 

C9) El acto eleccionario deberá rea-' 
lizarse i en la sede del sindicato 
o en su defecto donde designe 
Ja Comisión Administrativa en 
ejerexio: ■ , 

79) En el lugar del eomicio 'S-e fija- 
ra en las paredes los padrones 
en Jos que consten los nombres, 
apellidos y números de lr>=¡ afi- 
liados ¡en condiciones estatuta- 
rias de^omitir su voto. Estos pa- 
drones deberán ser confecciona- 
dos por, lo menos con treinta (30) 
días do antelación al acto elec- 
toral y deberán ser exhibidos cn 
el local del Sindicato para que 
puedan | ser consultados ñor los 
afiliados; 

S9) Los afiliados para poder ejercer 
el derecho de voló, deberán pre- 
- sentarse en el Jugar del ctfmicio 
munidos de su carnet de afilia- 
do y documentos que acrediten 
su identidad; . , 

90) La Comisión Electoral se valdrá' 
de los medios que considere ne- 
cesarios para garantizar el voto 
secreto; . ^ 

10.) Si fuera necesario crear mus de 
una mesa receptora de votos cn 
razón de la cantidad de afilia* 
dos empadronados, la Comisión 
Electoral designará comi? iones 
escrutadoras, integradas por ún 
presidente y dos vocales: los que 
dt¡berán¡ reunir Jos mismos requi- 
sitos ex|gidos para los miembros 
de la misma comisión electoral 
quienes controlarán el acto elec» 
cionario, supervizados por la Co- 
misión Electoral; i 

11.) Cada una de las mesas recepto- 
ras de vot03 podrán sor fiscali- 
zada por afiliados designados 
por los apoderados de las distin- 
tas listas; 

12.) Una vez finalizado el acto elec- 
cionario/ la Comisión Electoral 

( procederá a efectuar el recuento 
de los votos emitidos y labrará 
un acta que será firmada por 
los integrantes de la misma j 
los que hayan actuado "como fis- 
cales haciendo conocer pública- 
mente o! resultado fina] del acto 

eleccionario. 

i 

Art. 40. — De la lista que haya 
obtenido el mayor número de sufra- 
gios se extraerán Jof nombres de los 
ocho primeros! candidatos quienes re- 
presentarán a la mayoría de Ja Comi- 
sión Administrativa. La minoría la 
comprondrán los tres (3) primeros can- 
didatos de la lista que le sigue en or* 
den de votos, siempre que haya obte- 
nido por lo menos el 10 % de los votos 
emitidos. Igual ! procedimiento ■ se seguí- < 
rá con los suplentes correspondióndole 
a la lista mayoritaria cuatro (41 can- 
didatos y a la ; minoritaria dos (2). 

i . ' 

XVn « DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 41. — El Sindicato de Trabaja- 
dores de Correos y Telecomunicaciones 
integrará la Federación de .Obreros y 
Empleados de Correos y Telecomunica- f 

ciones (F.O.E.C.TT.) a cuyos congresos 
generales de delegados remitirá los su- 
yos, en el número que estipulen los 
estatutos de dicha Federación. 

Art. 42. — El presento estatuto Bolo 
podrá ser reformado por una Asam- 
blea General Extraordinaria de Dole-* 
gados en la que deberán estar repre- 
sentadas las doe terceras ¿artes. Pava 
su reforma será necesario el voto afir- . 
mativo de las des terceras partes de 
los delegados presentes. 

I 
XVIII - DISOLUCIÓN DEL SINDICATO 

Art. 43. — La disolución del Sindicato 
de Trabajadores de Correos y Teleco- 
municaciones, sólo podrá ser resuelto 
por las dos terceras partes de sus aso- 
ciados. En caso de disolución, los bie- 
nes del sindicato previa' liquidación del 
activo y pasivo pasarán en custodia a 
la Federación de Obreros y Empleados 
de Correos y Telecomunicaciones ■ (F.O. 
E.C.YT.), los que podrán ser restituidos 
en oportunidad de la reorganización le- 
gal del mismo. En cafo de disolución 
de la Federación seríin 'entregados en 
donación al Consejo Nacional do Edu- . 

cación u organismo que haga l sus ve- 
ces. '" '* 
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Aranceles para Análisis Químicos y Determinaciones dé Minerales 



EKSOLUCION N p 1.054 * 



Buepos Aires, 24 de junio de 1957. Agua 



VISTO el expediente N ? 124.915J57, 'ñor el cual la Dirección Nacional de 
Minería solicita la modificación de los . aranceles establecidos por la Resolución 
^■3:285 de fecha 15 de noviembre de 1948, para la ejecución de los análisis 
químicos- y determinaciones de minerales, y CONSIDERANDO: Que los t aran^ 
celes -vigentes no llegan a cubrir en estos momentos el costo de las drogas que 
se emplean *n los análisis y. determinaciones que realiza la mencionada re- 
partición; Que enrazón del. tiempo transcurrido desde que dichos aranceles fue- 
ron establecidos^ se hace necesario adecuarlos a las exigencias actuales; Por 
ello, 

El -Ministró de Comercio e Industria de la Nación, Resuelve: 

~ ■ . \ 

-1» -T- Modifícanse los -aranceles establecidos en el puntó 2 V de la Resolución 
N* ÍÍ.285 de fecha 15 de noviembre de 1948 para los análisis químicos y deter- 
minaciones de. minerales ciue realiza la Dirección Nacional de "Minería, la que en 
lo sucesivo serán los -siguientes; . ' ^ , 

Análisis partíales : 



Cantidad míni- 
ma necesn- 
saria,, gramos 



Aluminio 
Antimonio 
Arsénico * .... . 

Azufre '. . 

Bario 

Berilio 

Bismuto ,.,;.', 

Boro 

Bromo 

Cadmio -.. 

(1) Calcio . ^. 

'Carbono.(CO ) 



dorio 

'"" Cloro 

Cobalto... 
(1) Cobre .... 
Cromo" 
Estaño . . . 
Estroncio . 

Flúor 

(IHFósforo .. 

(1) Hierro 

Litio ...... 

Magnesio . 
'. Manganeso' 
Mercurio < 
Molibdeno 
v -Níquel . , . 
Niobio. 
Nitrógeno 

•Oró 

Plata 

Platino ..: 
* Plomo .'..'... 



200 
200 
200 
200 
250 
200 
200 
250 
500 
200 
200 
200 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200' 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
500 
200 
500 
200 



Cantidad en 
gramos 



(1) Potasio , 

Setenio 

(1) Silicio (Si02) 
;<1) Sodio 

Tántalo 

-Teluro- 

(1) Titanio 

Tungsteno . . 

Uranio 

Vanadio '♦ . . . 

• Yodo ... 

,(!') Zinc ' .... 



Análisis varios: 
Tierras raras 



Grafito 

Productos elaborados 



Rocas, minerales y sales (otros datos): 



Densidad 

Humedad 

Pérdida al rojo 

Agua de combinación 
Insolubilidad en agua 
:Materia orgánica . . . 

'Radioactividad 

H ....-...■. 



S 



antidad de ácido sulfúrico necesario para 
la descomposición de minerales de co- 
bré a una temperatura menor de 90° C 



200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
500 
200 



200 

200 
200 



200 
200 
200 
^00 
200- 
200 
200 
200 



250 



A t cillas: 



a) Análisis corrientes: i. 

Análisis elemental . ; ..... .'. . .... , 2.000 

Análisis racional ...■ ■ 2.000 

/Análisis elemental,. .ensayos físicos ....... 2.000 

^b) 'Determinaciones especiales: s . 
Capacidad *' de absorción, grado- de satúra- 

. ciÓn ,y cationes absorbidos ...........'. 500 

«Granulometría • ; . . , .- . . ; '. . 500 

'Resistencia transversal, cju 500 

' Ensayo desleído 500 

Poder ligante de la arcilla 500 

Fusibilidad 200 

Densidad aparente y verdadera a 1.000- . 

. 1.100° C ... ..' :....-. 200 

-Porosidad r . . ." 50Q 

Ensayo de concentración y purificación . . 



Precio en 



40.- 
30.- 
30.- 
20.- 
30.- 
60.- 
30.- 

30.;- 

30.- 
30. 
40. 
20.- 

SO- 
SO.- 
40. 
20. 
40.- 
40. 
50., 
60.- 
30. 
30. 
70. 
50. 
30. 
50. 
40. 
40. 
50.- 
30. 
'80. 
30. 
90. 
30. 



Precio eti 
mí» 



50.— 
50.— 

'30.— 
50.— 
50.— 

■ 50.— 
■ 30.— 
40.— 
40.— 
30.— 
30.— 
40.— 

Convencio- 
nal 
40.— 

Convencio- 
nal 

' 20.— " 
10.— 
20.— 
50.— 
20.— 
20.— 
30.— 
10.— 



30.— 



100. 

;... ■ 90. 

........ 150. 

:...;... 60. 

60. 

..' 20. 

20. 

40. 

60. 

60. 

10. 

Convencional 



Ciuitidad en 
ce. 



Precio en 
mí». 



Potabilidad 1 . .... 2.000 

General ", . ¡ ." . , — 

; Completo ...'. : .....'■.... .".. — 

\ ■Determinaciones comentes por separado .'. 500 

Determinaciones especiales por separado . . — 

Corrección ...'.. c 5.000 

* Examen micrográfico 2.000' 

Combustibles y sus productos: 



30. — . 
50.— 
70.— 
G.^ . 
10.— 
Convencio- 
nal 
30.— 



Cantidad en 
6'- o c.c. 



Cenizas^, ..•......:..'. 

Fusibilidad de cenizas .......' 

Materias volátiles .■ 

Poder calorífico / ■....'. 

Agua en petróleo .¿ 

Punto de inflamación ^. ,,:.... 

Punto de combustión -......" V; 

Viscosidad por c¡ temperatura 

Destilación fraccionada '.'. .............. . 

Carbón residual . . . . ^ . . ■ '. 

Punto' de congelación* .... I ..:..'.....]. . 

índice de refracción *..... 

Acidez 

Pérdida por yolatizacíón a temperatura de- 
terminada ...■ ■ 

Turbidez ; . 

Asfalto y parafina . . . . 

Parafina 

Aceites animales y vegetales 

índice" yodo .."...■ -; 

índice de saponificación Y. ..'...' 

Ensayo de oxidación ....,'....■ ■ 

Residuo carbonoso ■. ... ..... 

Consumo ■. , ■„ 

Fusibilidad de asfaltita 

Solubilidad en disolventes orgánicos 

Ensayo de ductibilídad ....-...■ 

Ensayo de penetración' 

Ensayo de voíatibilidad y penetración . . . 
Destilación y análisis -de los destilados ... 
Otros datos físicos ....'........;.'..-.... 



200 g. 

200 „ 

200 „ 

200 „ 

1.000 c.c' 

/ 250 „ 

250 i( 

1 . 000 fI 

2.000 „ 

1.000 „ 

250 „ 

250 „ 

250 „ 



250 



Convencional 
B 



250 
250 

250 "„ ... . 

250 „ 

250 „ 

250 „ 

250 „ 

.000 c.c. 

500 g. 

500 „ ........ 

500 ., ■ 

500,, ........ 

500 V. 

Convencional 
.. Convencional 



Precio en 

mS», 

20.~ 
30.— 
20.— 
40.— 
20.— ■ 
1 10 — 
10.— 
20.— 
30.— 
16.— 
16.— 
16.— 
'16.— 



30.— 

40.— 
30.— 
30.— 
30.— 
20.— 
20.—" 
20.— 
16. — - 
16".— 
30.— 
20.— 
16.— 
30.— 



Normas complementarias: ' ' 

Cuando se solicite alguna detci-inLiación que no esté especificada en el gru- 
po de análisis correspondiente, a Jia substancia a examinar, se -aplicará el precio 
que se establece en otro .grupo para, esa misma determinación. 

Cuando wí solicité la determinación de cuatro o más elementos, en una 
misma muestra, se efectuará un descuento de 20%. 

- Cuando para una misma muestra se solicite la determinación de dos o más 
elementos de los señalados., con (1) , se efectuará- un descuento de 25%. 

Los ensayos cualitativos tendrán un 60 % dé descuento. 

2 ( -' — Fíjanse para la Clasificación y Estudio de Rocas y Minerales que 
realiza la mencionada repartición, los siguientes aranceles: 



Precio ea 

jníjn 



Clasificación de rocas ¡ ....;... T .... . 50 . — 

, . Clasificación de minerales . . , .- :■.;..; 50 , 

Estudios petrográf icos t .'....■ ■. . 120. 

"Estudios mineralógicos _ .....'...,..,...,.. 120. - 

Estudios- mineralógicos, por rayos X ..'.......': '. . . ; : . . . 400.: 

. .. Estudios petrológicos ; ■ Convencio'nal- 

En estos precios están comprendidos los consejos técnicos y económicos que 
se requieran. 

39 — Regístrese, comuniqúese, publíquese, y a- sus efectos vuélvala la Di- 
rección Nacional de Minería. 

Cueto Rúa 



Representante de los Ex Territorios Nacionales 
en el Consejo de la Adm. Nacional de Bosques 



DECR12TO X' G.935. — Bs. .As., 25J6JÓ7 
VISTO el Expediente N° 59.C9Sjí)4S 
y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos j5° de la Ley N? 13.278, 
de Defensa de la Riqueza Forestal, y 
6<? del Decreto N? 14.158, del 17 de 
junio de 1949, reglamentario de la mis- 
ma; y CONSIDERANDO: Que por De- 
creto N? 19.74S, del 25 de octubre de 
1956, st designo para integrar, el con- 
sejo de Administración de la Adminis- 
tración Nacional de Bosques, dependien- 
te' del Ministerio de Agricultura' y Ga- 
nadería, por ti término de dos años (2) 
años, en. representación de los ex Terri- 
torios Nacionales, al Subdirector General 
de la Dirección General de provincias del 
Ministerio del Interior, ingeniero Ernes- 
to Jorge Lanusse; Que el Ministerio del 
Interior por Resolución N? 236, del 
2? de marzo último, designó al Direc- 
tor General de provincias de dicho De- 
partamento, doctor Daniel Ignacio Pel- 
rodi, para actuar en el citado . Conse- 
jo de Administración, en reemplazo del 
ingeniero Ernesto Jorge Lanussc, quien 
ha dejado de- pertenecer a ««a Secreta- 



n'a cU- Estado c-n razón ce habérsele 
aceptado la renuncia al cargo íjuc ocu-, 
paba en la misma; Por ello y je con- 
formidad con lo propuesto por ol se- 
ñor Ministro SeeretEUio do Estado én 
el D-epartaniento de Agricultura y Ga- 
nadería, * , 

El Presidente Provisional tic la Nacx'm 
t Argentina. Decreta: 

Artículo 1? — De-sígnase al Director 
General de Provincias del Ministerio del 
interior, doctor Daniel Ignacio Pai'o- 
di, Para integrar, - en representación 
de los Gx Territorios Nacionales, el 
Consejo de Administración de ia Ad- 
ministración Nacional de Bosques, 
dependiente d&l Ministerio de AgrU ' 
cultur a y Ganadería, en reemplazo del 
ingeniero Ernesto Jorge Damtese, hasita 
completar el período por el que ésta 
debía actuar en el citado organismo. 

Art. 2' . — Comuniqúese publiques»* 
dése a la Dirección General del Boletín' 
Oficial, tómse nota y vuelva al Mlnto* 
terio de Agricultura y Ganadería. 

AEAMBURU, — Alberto F. Mercl«r. 



8 
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO sintetizados) 



\ DECRETOS 



Ministerio del Interior 



.2.469 — l.lj:)|57. — Nómbrase Oficiar Ma- 
yar «.le la' Intervención Nacional en 
la provincia de Salta, a los señores 
Contador Público ' Nacional don Car- 
los a. Segon, e ^Ingeniero Civil' don 
' Arturo 3ícyano. * ' 

2.170 — 11]3¡5T. — Nómbrase Secretario 
do Ja Intervención Nacional de la 
provincia de Cata marca a- OEicial 
JJ'ayor de lu misma doctor Roberto 
Andrés .losé Kuiz de Galarreta. 

S. 471. — il|!ÍJ57. — AcÉptaee la renuncia 
di.'- 1 señor Abel Raúl Alfcube al cargo 
de Interventor Nacional en la pro- 
vincia ^dc La Ricj--. 

2.4 7 i— ií 'I 1 5 7. — : A'céptíisc lu renuncia 
a.'- cara"o de- Oficia. Mayor de Ja In- 
tervención* Nacional en la provincia 
dfi Formosa, de Oladia Ksthei: Puyo 
Fretes. 

POLICÍA federal 

2.4CS— ll|a|57. — I Concedes^ al cabo. (R) 
HornÍLii Fernández, el pase a situa- 
ción de retiro voluntario. 

"12 — 2(l|57. _— Confírmase resolución 
N° 7C1 del 24|7|56, dictada po v el 
Ministerio, relacionado con el pedido 
de rehabilitación formuaO.o por el 
Comisario (jubilado) José Carracedo 
Ñoñez. 

13 — -;l¡f>7. — Reconócese a los .fines 
jn Dilatorios ai OTicia! Subinspector de 
Comunicaciones de la Policía Fede- 
ral Luis- Vásquez, le-s servicios pres- 
tados e >i eea dependencia como, tele- 
grafista sin sueldo durante los perio- 
dos comprendidos entre el 2^8 1 9 ¡34 y 
del »1|1|35 y-delj 19111J36 al* 4¡2¡36. 

tt09— ll¡l)í>7._ — Apruébase la nueva de- 
nominación y formato de. la ficha de 
identidad y prontuario .en uso jen lá 
Poüe/a Federal. . , . , 

S676 — 2-¡l|5,7. — Prorrógase como-caso 
de excepción, hasta el día 28|5t¿7. a 

■ vigencia de las listas de calificacione/a 
del personal policial de los ex- terri- 
torios nación ales, con-CH pon dientes al 
año 1056. 

POLICÍA DE TERRITORIOS 

PENSIONES 

H75 — 22¡1|»7. — A Juana Pérez de Bo- 
gado, Rosa Yolanda Bogado, Ramón ! 
Esteban Bo'gado, Luis Zonón. Bogado,* ¡ 
CarmC-n Lucila Bogado, Mario 'Héctor 
Bogado y Julio César Bogado, en ei | 
carácter de viuda e' hijos del --.gente 
RvaHsto Bogado de la policía , de 
Territorios, el adelanto a One 'se re- 
fiere el decreto N*? 32.0!)7]<i9. 

(740 — 22|1]57. — a Marta Salvador De- 
giierdo Tome, en su carite ter de viu- 
da de Felipe Tome, a partir del 17| 
1-2Í56. •. 

502 — 25|1|57. — a Lidia Crsula Calo- 
ge ro de Casas a Teresa Rioseeo de 
Casa.s, por fallecimiento de Edgardo 
Benito ^Casas. 



Ministerio de Educación 
y Justicia 

flf.820 — 25|2¡57. — - Acéptase la invitación 
.'ormularla porcia Embajada de Bra- 
sil en nuestro país, para concurrir a 
la IV Bienal de Arte a realizarse en í 
1-a Ciudad de San Pablo durante eí j 
año 1957. ¡ 

j.735 — 15|2|57. — Fíjase en ochd mil | 
. pesos moneda nacional el sueldo bá- 
sico del cargo de Procurador del Te- 
soro, con más $ 2.000 en concepto 
de bonificación por costo de vida. 
Establécese en la suma de $ 2.000 
mjn. mensuales los gastos de repre- 

• sentación para el mencionado cargo. 
1.82:1. — 25|2(57. — Transfiérese en uso 

• a la Universidad Nacional de Cuyo el 
inmueble N? 185,. sito en el Distrito 

• El Sauce, Departamento de Guayma- 
llén, y la propiedad adquirida oportu- 
namente en Chacras de Coria, De- 
partamento de Lujan de Cuyo, ambos 
en la provincia de Mendoza, 

.ft.82;— 25¡2¡57." — Déjase sin efecto la 
vigencia del contrato celebrado- entre 
la dirección de Arquitectura del Mi- 
nisterio y la empresa Enrique D. 
Trotti e Hijos S. R. L,. según Expte. 
1)3.896(55. 

C59— 22|1]57. — Déjase sin efecto las 
adjudicaciones dispuestas por Decreto 
N'- 1 20.464 del 12[11¡19ÓG, a favor de 



la firma Miguel Pérsico e Hijos S. 
K. L.' — Dase por perdido, a la firma 
Miguel Pérsico e Hijos S. R. L., el 
importe de $ 121,64 mjn., depositado 
como garantía de su oferta para la 
Licitación Pública N? 28 celebrada en 
fecha 3¡9(Í956 por Ja Dirección Gene- 
' ral de Administración del Ministerio. 
Autorízase a varios establecimientos 
a resolver mediante compra directa 
la adquisición de diversos elementos 
por la suma total de $ 38.500 m]n. 

2.161— 28¡2|57. — Declárase de'excep- 
ciÓn, a las normas del Decreto nú- 
mero 17.089¡46 y. su complementario 
N° 26.602(51 vigentes la fecha de 
realización del gasto aludido en estas 
actuaciones, los servicios extraordi- 
narios cumplidos por los integrantes 
de la Orquesta Sinfónica Nacional du- 
rante el año 1954, prestándose apro- 
bación a las retribuciones especiales. 
Reconócese, de legítimo abono la su- 
ma de $ 133,720 m¡n. a que ascienden 
los servicios extraordinarios aproba- 
bados. 

2.162— 28J2J57. — Reconócese de legíti- 
mo abono la suma de 92.002,99 m|n., 
correspondiente a "Gastos en Perso- 
nal", devengados durante los años 
1947- a- 1951, por personal de los esta- 
■ blecimientos de enseñanza dependien- 
tes del Ministerio. De conformidad con 
lo establecido por el artículo 45 de la 
Ley Nv 12.961. Reconócese de legíti- 
mo abono fa nun-a le $ 344,50 m(n. 
correspondiente a "Gastos en Perso- 
nal", devengados durante el año 1946. 
La- Tesorería General de la Nación,, 
previa intervención de la Contaduría 
General, de la Nación entregará a la 
Dirección General de Administración 
del Ministerio la suma de $ 92.347,49 
-m(n. correspondiente 1 *, a los "Gastos 
en Personal" reconocidos. 

1.824—25(2)57. — Acéptase la donación 
ofrecida por la Municipalidad de Ri- 
vadavia (Mendoza), consistente en un 
lote jde terreno ubicado en la ciudad 
de Rivadavia (Parque Municipal). 

INSPECCIÓN GENERAL DE 
JUSTICIA 

1.772— 25|2 ¡57. — Derógase el Decreto 
Nv 14.828 de fecha 11(8|1953, por el 
que se aprobó la reforma introducida 
en el estatuto de la sociedad "Corlum" 
Sociedad Anónima, Comercial, Indus- 
trial, Inmobiliaria y Financiera, por 
la asamblea celebrada el 4(5(53. 

1.770—25(2)57. — Derógase el Decreto 
N9 37.107 de 25|11(1947, por el que 
autorizó el funcionamiento de la "so- 
ciedad Comarsa, Compañía Metalúr- 
gica Argentina S. A., constituida en 
esta Capital el 6¡6|1947. ■ 

1.771 — 25¡2(57. — Derógase el decreto 
N* 26.168 de fecha 19¡10|1949, por el 
que se autorizó el funcionamiento de 
la sociedad Erkinsa, Sociedad Anóni- 
ma Importadora, Exportadora, Co- 
mercial y Financiera, constituida en 
.esta Capital el 28¡6|1949. 

1.815 — 25|2|57. — Derógase el Decreto 
No 30.506 de fecha 4|10Í1948, por el 
que se autorizó el funcionamiento de 
la sociedad Editorial Democracia So- 
ciedad Anónima, constituida en esta 
Capital el 2215)1948. 

AUTORIZASE FUNCIONAMIENTO 

1.816— 25|2|57. — De "Tegno Metal, So- 
ciedad Anónima Comercial, Industrial, 
Minera, Inmobiliaria y Financiera", 
constituida en esta Capital el 23|10[ 
1956, y apruébase estatuto. 

1.817— 25(2 ¡57. — Distribuidora la Bue- 
nos Aires, Comercial e Industrial, So- 
ciedad Anónima, constituida en esta 
Capital con la denominación de "Dis- 
tribuidora La Buenos Aires", el 5(11) 
1956, y apruébase estatuto. 



del Oficial 2' Carlos Perfecto Valle- 
jó (M. 112.736) y Oficial 6? Remigio 
Tomás Abad (M. 145.497. 

1.948—25(2(57. — Considérese a nom- 
bre de Iraides Mario Camarotte. (M. 
1.302.513) la promoción íil oargrj de 
Oficial 8*? de la Caja Nocional de Pre- 
visión para el Personal del Estado. 

2.387—6(3(57. — Desígnase para inte- 
grar la Comisión Paritaria 2f? 19 (Po- 
sadas - Misiones), por el período de 
ley, a los representantes patronales y 
obreros: Carlos Emilio Engwald (M. 
.4.217.160), Kurt Kiessling (Matrícu- 
la 7.486.520) y otros. 



Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública 



MOVIMIENTO DE PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS 

1.629— Í4¡2!57. .— En el Ministerio, con 
carácter "adThonorem", a la Dra. Aiir 
tonia Santiní .(L,. C. 1.483.159) . y. al 
Dr. Pedro. Manuel Campi (Matrícula 
5.116.512), . . . ,. . 

1.630— 14j2|57. — En el Ministerio; con 
, carácter "ad-honorem", al Dr. Rober- 
to Petit de Meurville (M. 3.862:546)-. 

1.631— 14]2|57. —En el Ministerio/ con 
carácter "ád-hónorem", a Raúl" Rober- 
to Romagñoli (M. 4.044.787). 

RENUNCIAS . 

1.010— 25|1|57. — Oficial 2* del Minis- 
terio,- María Susana Morgan (Lib: 
Cív. 0.496.262). . 

1.011— 25)1)57. — Eh el Ministerio,' Ofi- 
cial 5* Dr: Roberto Pochat (Matrícu- 
la 190.104). * 

1.508—1212)57. — En el Ministerio,! Ofi- 
cial Superior 5*? Eduardo Raúl Medi- 
na (M. 4.771.732). 



Ministerio de Guerra 



1.509—12(2(57. — En el Ministerio, Au- 
xiliar 3? Dr. Raúl Roberto Barbara 
(M. 1.896.367). • 

. CESANTÍAS ' ... 

1.027— 25¡1|57!'— En el Ministerio,' Ofi- 
cial 7* Carlos Aníbal Campi (Matrí- 
cula 3.061.760);. Oficial 8o Alida Ja r 
sinta Almanza de Lecumberri (L. C. 
0.040.370)'., [ '_[] 

1.028— 25¡1|57. — En el. Ministerio, Ofi- 
cial 9<' Roberto García, (M, 3.820.188); 
Auxiliar 4? Damaceno Miño (Matrí- 
cula 1.907.507). 

1.029— 2511(67. — Oficial 9', del Minis- 
terio, Hipólito Marcelo Molinari (Ma- 
trícula 1.744.762)'. 

1.031— 2!¡|1¡67. .— En el Ministerio, Au- 
. xiliar 4c Amalia .Concepción Bertrand 
(L. C. 9.284.689). 

1.Ó43— 2[¡|1¡57. ■—_ Convertir en cesantía, 
en el Ministerio; la renuncia del Ayu- 
dante Mayor Berta Noemí Peiáez(L. 
C. 2.4-13.257). * ' 



1.042— 25*1(57. — Dar por concedida í¡: 
cencía con' gocé de sueldo, por el térl 
mino de 2 meses, a partir del 5)11 ( 
56, al Dr. Pablo Negroni (Céd. Id. 
286.512, PoL-FetJ.), quien asistió al 
Symposium sobre Moniliasis del Fo- 
rum Médico Internacional que se reali- 
zó en Montevideo y en México. * 

1.024— 25¡1|57. — Rectificar las plani- 
llas anexas al artículo 9? del Decreto 

•22.063 derecha 10|12|56, en el . cual 
se aprueba, el .ajuste de presupuesto 
del Ministerio para 1956 y los i\om? 
bramientos, ,o . promociones^del perso- 
nal del mismo. . . ' 



MOVIMIENTO DE PERSONAL 
NOMBRAMIENTOS 
1.265— P12I57. — Juez de Instrucción 
Militar del Comando de la 3* División 
de Ejército; al Teniente Coronel Her- 
maim Hugo Pfister. 

1.323 — 6'2¡57. , — Juez de Instrucción Mi- 
litar del Comando de la 1» División 
Motorizada, (Juzgado No 16), al Ma- í 
yor (R. A.) José Luis Santana. 

1.598— 14|2|57. — Juez de Instrucción 
Militar "ad-hoc". <al Coronel Carlos 
José María 1 Argañaraz, 

PROMOCIONES 

491— 17|1[57.' U Al grado inmediato su- 
perior al Mayor de Caballería, Julio 
Eladio Aguirre. 

492 — 17|1|5'(. -i- Al grado inmediato su- 
perior al . Teniente . 1*? de Infantería, 
Pedro Pascual Pancracio Arcondo. 

509 — 17(1(57. — , Al. gradp inmediato su- 

, perior al Subteniente de Artillería, 
Horacio De Belya. 

.510— 17¡1¡57., — Al. grado inmediato su- 

, , perior al Capitán -de Infantería, Julio 
Sócrates. Fernández. 

51.1— 17(1157. 4- Al. grado inmediato su- -f 
períor al Subteniente . do Artillería» 

. Reynaldo Ángel Antonio .De Giorgi.; 

925 — 25|1|57. t~ Al. grado inmediato su- 
perior al Mayor de Caballería, Eduár- 

, , do Antonio. Roasi. 

1,124—3011157.,— Al prado, inmediato 

. . superior al . Capitán, de. .Comunicacio- 
nes, .Mario. Augusto .Desimoni. 

1.125tt30|1¡57. 1— Al grado inmediato 

. . superior . al . -Teniente .de Ingenieros, ' 
Atilio Juan Laballos. . 

1.126—30)1(57..— AI. grado inmediato 
superior al Mayor, de .Intendencia, Eh- 
. rique, Juan , Bautista .Peña. 

,1.200— 3ljl|57. — .En. Gendarmería Na- 
cional, al grado. inmediato superior Sil 
. .Comandante .Médico,. Darwin Pérez. 

1.203— 31¡1|57. .T-. En Gendarmería Na- 
. cional, al grado inmediato superior al 

. . Comandante de Seguridad, Martín Ka- 
. f ael . López. 

1.204— 31|1|57. -r Al grado de Segundo 
.Comandante de Seguridad, al Auxi- 

.. liar .de . Seguridad. .Emilio. Tapia Gó- 



.1.215—31|1157. -i- Al grado inmediato 
superior al Teniente 19 de Ingenieros, 
Juan Bautista' Apruirre. 

1.610^ — 14(2(57. — Dése por terminada 
la misión que desempeña el Teniente 
Coronel de Ingenieros. Víctor Raúl 
Olalla, a- órdenes -directas del Agrega- 
do Militar a lá Embajada Argentina 

■ en los Estados. Unidos de América. 

212 — 10(1(57. — Cese en sus funciones 
de Agregado Militar Auxiliar a la 
Embajada Argentina en la República 
'del 'Paraguay," el Capitán Ricardo Os- 
ear Ruiz 'Huídobró.' 



Ministerio dé Aeronáutica 



Ministerio de Trabajo 
y Previsión 



MOVIMIENTO DE PERSONAL 
1.950 — 25¡2¡57. — Acéptase la renuncia 
presentada por el doctor Aristóbulo 
Aráoz de Lamadrid, en el cargo de 
Presidente Delegado del Instituto Na- 
cional de Previsión Social. 

2.133 — 27)2(57. — Déjase cesante en el 
Ministerio, al Oficial '9 1 ? Francisco Jo- 
sé Valdés (M. 4.722.426) y al Auxi- 
liar 59 Victoria López de Gregalio 
(L. C. 3.440.320). 

1.947 — 25(2157. — Conviértese en cesan- 
tía la exoneración dispuesta en contra 



994— 25(1|57. — Limítase la adjudicación' 
dispuesta por -Decreto N? 22.082 de 
fecha 10J12}56,- a -favor de la firma 
F. A. D. A. Ind. y Com. S. R. L., a 
la suma de $ 9.450 m(n., correspon- 
diente al renglón ■N 5 de la Licitación 
Pública Ni 154|56, que en el mismo 
se aprueba, quedando el total de las 
adjudicaciones reducido a la suma de 
S 1.039.529,22. mjn. 

1.041— 25(1 ¡57. Rescíndase por incum- 
plimiento -y retroactividad al 6)6(56^ 
el contrato de servicios celebrado en- 
tre el Ministerio y el Dr. Emilio Te- 
rean, aprobado por Decreto número 
10.095 del.21|5|52- 

1.632— 14)2)57.' — Apruébase las con- 
trataciones 'directas realizadas por el 
Ministerio cóh' lá 'firma Pitmán-Moore 
Company División" of AUied Labora- 
tories Inc. Pharmaceutical and Biolo- 
gical Chemists de Indianápolis,U.S.A., 
por la suma total' de u$s. 949.996,20. 



MOVIMIENTO DE PERSONAL 

o i - * 

1.045 — 25(1(57. — Exonérase al Oficial 

'' 3°, Técnico Mecánico Auxiliar, Anui- 
do Enrique Giussani (M. 4.223.23$); 
" al' Operario" Especialista Motorista de 
Aviación, ' Juan] Nicolás Caiafa (Mat. 
1.018.897), y otros. 

2.003— 27(2 157. —• Concédese 3 meses 
de licencia .extraordinaria con goce 

. . de. sueldo, y. con retroactividad al 1*?| 

. 10|56,. a Luis. Checa (M. 4.326.915). 

L058 — 25]1|57. — Concédese pensión 
mensual de $ 570,62 m|n. a favor de 

- Angela - Demma de Cerchí (Lib. Cív. 

■ 2.610.240)y-a lá menor Adriana Bea- 

■ triz Cerchi,- en su carácter de espo- 
sa e hija soltera^ respectivamente, del 
ex Suboficial Mayor Antonio Juan 
Cerchi. 

102— 7(1|57. — Concédese a María del. 

Rosario Vázquez de González (L. C. 

3.064.032), en su carácter de^esposa 

..yiuda del. Suboficial Auxiliar Horacio 

.'Camilo. .González, la pensión mensual 

de m$n. 1.106,25. 

269— 11¡1|57. — Concédese a Estela Na- 
tividad Bustos de Quinteros (Lib. Cív. 

* 7 ; 377.659), en su carácter de madre 

• viuda, del Suboficial Ayudante Ramón 
•Elio . Quinteros, la pensión mensual 

de $ 1.012,50 m¡n. 

1.056 — 25|1¡57. — Reemplácense los 
apartados a) y b). del N* 147, de la 
Reglamentación ^ de Justicia Militar 
(R.A. 6*), según expediente número 
57.109 (M.A.). i 
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RESOLUCIONES DE REPARTICIÓN 



Ministerio de Hacienda 



SUPrcmXTKNDlSNCrA DE SEGUROS 
Jttr. LA X ACIÓN' 

RESOLUCIÓN .NÍ'. Ü.S77 
Rueños Aires, 2 do julio de 1957. 
líef.: Rísersa de Contingencia- pa- 
ra Su peí-siniestros Accidentes 
a Pasajeros. 
■ VISTO lo expresado en el inciso i> 
do los considerandos di; la Resolución 
n" 4S5 ' lo dispuesto-- per Resoluciones 
nos.: 554 y 7S!>, y CONSIDERANDO: 
Que el riesgo del epígrafe- puede re- 
vestir caracteres catastróficos, por lo 
que mi ee aconsejable admitir reten- 
ción total de los negocios; Que- la cons- 
titución de : a reserva de supersiniee- 
tralidad establecida en el punto l<? inc 
b) de )a Resolución n° 7S9 sería ne- 
cesaria solamente en el caso do una 
insuficiencia del reaseguro y como 
complemento de este, pudíendo en con- 
secuencia, liberarse de tal obligación 
las emprtecs que cuenten con rease- 
guro adecuado; Que el instituto Nacio- 
nal de Reaseguros, a pesar de no ope- 
rar en forma obligatoria en este ries- 
go, contrata, con Jas entidades que. así 
lo deseen, coberturas lo suficientemen- 
te amplias, como para poner a. cubier- 
to a lae aseguradoras de cualquier des- 
vío de siniestralidad; Que las entida- 
des que no poseen contratos de rease- 
guros .especiales con- el Instituto Na- 
cional de Reasegures, para este 'riesgo, 
los realizan con compañías reasegnra- 
doras extranjeras; Que por consiguien- 
te, esta Superintendencia podría Übe- 
rar a las entidades de la constitución 
de la reserva de supersfniestralldad, 
cuando acrediten la posesión de con- 
tratos de reaseguro adecuados; Por 
elio, y Jiftblendo emitido su opinión el 
Consejo Consultivo, 

El Superintendente de Seguros, 
Resuelve: 
. 1?) Las entidades que operen en se- 
guro Flotante de Accidente^ a 
Pasajeros podran fer eximidas 
de la obligatoriedad de coneti- 
: , tuir Ja reserva de- Supersinies- 

tralidad establecida en el punto 
1° inciso b> de la Resolución 
' n v 789 de fecha 8 de mayo de 
1346, cuando acrediten poseer en 
vigencia 'contratos de reasegu- 
ro que reúnan las condiciones 
mínima.*} que en cada caso exija; 
esta Superintendencia, 
2°j A los fines expuestos, i a enti- 
dad interesada deberá solicitar 
expresamente la franquicia, acom- 
pañando la documentación per- 
tinente. 
i°> Regístrese, comuniqúese y publi- 
ques e en el Boletín Oficia!. 
Félix G. Eoidclois 

e.l6¡7-N<? 4.291-v.l6|7|57 



nimos para operar en Retroce- 
siones con el Instituto Nacional 
de Reaseguros, contenidas en el 
punto 10° de ta Resolución nú- 
mero 3.53S. 

2?) La autorización concedida se re- 
fiere exclusivamente a partici- 
pación en el Fondo Especial men- 
cionado, no .teniendo validez pa- 
ra participar en ti Fondo de Re- 
trocesiones, reglamentario de Cas- 
cos y caducará automáticamen- 
te cuando la entidad beneficia- 
da'con la franquicia ncoi'dsda 
deje de participar en el fondo 
primeramente citado. 

3?) Las, entidades interesadas debe- 
rá n común icar p revlamen t e a 
esta Superintendencia su ingreso 
al Fondo en cuestión, la que po- 
dra denegar o suspender la apli- 
cación de la franquicia acorda- 
da por la presente resolución , 
cuando situaciones do orden ge- 
neral o particular asi lo aconsejen. 

O Regístrese, comuniqúese y pu- 
bHquese en ei Boletín Oficial. 
Félix G. Bordelois 

eJ6¡7-N? 4.292-v.lS|7¡5 7 



BANCO CENTRAL . 
BE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
Agente Financiero 
( del Gobierno Nacional 

Se comunica, de "acuerdo .con lo dis- 
puesto por °el artículo '754 del Cód : go 
.de Comercio y según acta librada ante 
e! escribano de esta Capital, señor Ro- 
dolfo O Travers con fecha 7 de mayo 
de 1957,- que ha dejado provisionalmen- 
te de tener efecto legal el tftuio del 
empréstito "Conversión 4 % 1937¡4|1972 
Ley 12.346", do valor nomina. 1.000 
dólares, número 15.840, con sus cupo- 
nes números 7 -vcncimie.ito 15 de octu- 
bre de 1940- y siguientes adheridos: 

? 1.200,— * c.4|7-N 58.í>86-v.OG|8¡57 



que este; Banco ha resuelto cancelar 
o inscribir en el Registro 'de Corredo- 
res do Cambio' a las firmas que se de- 
tallan a continuación: 

N°. de inscripción: 164, Firmas Ex- 
cluida: Ernesto Hugo Germán Juan 
Mey. ■ - -. -■ 

N° de inscripción: 164, Firmas ins- 
cripta: Mey y Cía. Socios: Ernesto Hu- 
go Gei;mán Juan Mcy, Heriberto. Jor- 
ge MOhnkern. 

e.lS¡7-N9 4.283-v.l6|7|57 



CIRCULAR C. 2.926 
Buenos Aires, 20 de junio de 1957. 
A las instituciones y corredores auioi'i- 
xjkIos para operar . en cambios 

Ref-: Inscripción en el Registro d- 
Cor redores de Cambio. 
Tenemos el agrado de dirigirnos a 
Uds., para llevar .a su conocimiento 
que . este Banco há resuelto inscribir 
en el Registro de Corredores de. Cam- 
bio, bajo el N° 289, al señor Antonio 
Pedro Ramal. 

e,16¡7-N° 4.2S9-v.l6|7¡ó'T 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Echeandía 4909 esq. Araujo 2593. *- 
Edificio con la siguiente distribución: 
Echeandía N? 4909; local negocio, A^au- 
jo N? 2593. — 1er. piso: un departa- 
mento do tres habitaciones y depea» 
dencias; '.otro- de dos habitaciones y 
dependencias; 

2 V piso: un departamento de dos har 
bitaciones y dependencias. Terreno mi* 
de: 12,69 m. al S, E., 13,75 m. al 
N. E., 12,73 m. al N. O. y 13,88 m, al 
S. O. — Sup. aprox.: 168,12 m2. 

"A requerimiento judicial". El 24 de 
julio de 1957, a las 15, en el local de 
ventas de Casa Central, Defensa nú> 
mero 1S0, 3er. piso. 

Base $ 153.000.- Hipoteca $ 100.000,. 
con deuda e, interés, que correeponda.- 

.N» H° 52-11140. N<? Bco. C36. Sofía. 
S % y comisión - % en efectivo. 

Publicidad conforme decreto-Ley u li- 
mero 14. 954. 

e.K|7-N: 4 . 285-v-.18j7J57 



. ' CIRCULAR C. 2.921 
Buenos Aires. 24 de junio de 1.957. 
A las instituciones y corredores 
amerados para operar 
en cambios 
Ref.: Inscripción a en el Registro de 
Corredores de Cambio. 
Tenemos el agrado de dirigirnos a 
Uds., para llevar a su conocimiento 
que este Banco ha resuelto inscribir 
en- el. Registro de Corredores de Cam- 
bio, bajo et N? 2SS, a l señor Rodolfo 
León Conforte. 

e:SJ7-N» 4.2St>-v.l6p|57 



CIRCULAR C. 2.928 
Buenos Aires, 28 de junio de i 957, 
A las instituciones autorzada* para 
G|Kirai" en cambios y trusas y agencias 
de Cambio 
Ref.: Autorización para actuar c°n 
Agencia de Cambio. 
Tenemos el agrado de dirigimos a 
Uds., oara llevar a su conoc'mit-nto 
que e**te Banco ha resuelto autorizar 
al señor Hcrnani Belisario Franchíni 
para 'actuar con Agencia de Cambio en 
la localidad d« Bcr:.sso (Provincia de ! 
Buenos Aires). 

c.l6¡7-N° 4.2í>0-v.lG[7 1 57 | 



O'Higgins N° 2*4 5. — Casa de cua- 
tro habitaciones y dependencias. Te- 
rreno mide ajperito 11,68 m. de frente 
al S.O., 11,90 m, en el contrafrcnt« 
7,20 m. de fondo -en costaelo N. O. y 
9 ni. en el del S.' E. Suo. aprox.: s¡obli- 
gación hipotecaria 94,60 m'¿. _- • 

"A requerimiento judicial". El 23 de 
juüo de 1957. a las 15, en el local de 
ventas de Casa Central, Defensa N° 180, 
3er. piso. Base % 16.450. Hipoteca pe- 
sos 3.275 con deuda e interés aue co- 
rresponda. . "' 

N? JPÍ 10S229. N' Bco. OSO. Seña 
S 'Ye y convisíón 1 % en cf ctivo. Pu- 
blicidad conforme Decrcto-L"y núme- 
ro T4. 9G4. 

e.lGl7-N° 4.25S-v.l7¡7[57 



Ministerio de Transportes 



RESOLUCIÓN N? 3.67S 
Buenos Aires, 5 de julio de 1957. 
Ref, : Fondo Especial de Retroce- 
siones del ramo Marítimo 
(Cascos). 

VISTO las. Resoluciones números: 
2.643 y 3.533 de fechas 7 de agosto de 
1953 y 29 de junio de 1956, respecti- 
vamente, y la solicitud elevada por el 
Instituto Nacional de Reaseguros, y 
CONSIDERANDO: Que si bien las nor- 
mas sobre capitales mínimos vigentes 
actualmente par a operar en retrocesio- 
nes con el Instituto Nacional de Rease- 
guros tienen carácter rígido, se consi- 
dera procedente conceder excepciones 
a la regla cuando medían razones de 
alto interés nacional; Que en tal sen- 
tido, resultan ilustrativas Jas disposi- 
ciones que eximen de constituir capi- 
tales mínimos, para operar en rctrocer 
siones ¡generales de Aeronavegación y 
tiranizo (Res. n" 2.643); Que la excep- 
ción parcial solicitada para él riesgo 
de^ Cascos permitirá continuar t-1 pau- 
latino incremento de la capacidad de 
absorción de la plaza nacional; Por 
o.Io, y habiendo emitido su opinjón el 
Consejo Consultivo, 

El Superintendente de Seguros,- 
Resuelve: 
lf) Las entidades de plaza que n o 
operen directamente en Retro- 
cesiones del ramo Marítimo y 
que. desen participar del "Fondo 
Especial do Retrocesiones Cas- 
cos" creado por el Instituto Na- 
cional de Reaseguros con log ex- 
cedentes del fondo de retroce- 
siones reglamentario correspon- 
- diente a dicho riesgo, quedarán 

exceptuadas de cumplimentar las 
disposiciones sobre capitales mí- 



CIRCULAU C. 2.921 
Buenos Airea, '{{> de junio de ¡ü57. 
A bu? instituciones autorVuhts para 
•onerar en cambios y casas y 
agencias de üambio 
Ref.: Casas y Agencias' de Cam- 
bio. Horario t-n q.ue desarro- 
llarán sus actividades- en las 
ciudades do Rosario y Men- 
doza y localidad de Sanear- 
los de Bariloelie (Provincia 
de Río Negro). 
Tenemos el agrado de dirigirnos a 
Uds., con referencia a los horarios en 
que deberán operar las Casas y Agen- 
cias de Cambio en las ciudades de Ro- 
sario y Mendoza y localidad de San 
Carlos de Bariloche (Provincia de Río 
Negro). 

AI respecto, llevamos a su conoci- 
miento que se ha resuelto, con carác- 
ter . obligatorio, que a partir del I o de 
julio próximo, en. las plazas señaladas, 
se cumplan los siguientes horarios: 

-Plaza; Rosarlo, Horario: 8 a 12 ho- 
ras' y de 14,30 a 18 horas. 

Plaza: Mendoza, .Horario: S a 12 ho- 
ras y de 16 a 20 horas (1) 

Plaza: .Mendoza, Horario: 9 a 12.30 
horas y de 14,30 a 19 horas (2) 

Plaza: San Carlos de Bariloche-, Ho- 
rario: 8 a* 12 horas y de 16 a 20 ho- 
ras. ■ ■ 



(1) -desde el 19 de octubre hasta ei 

3l de marzo. 

(2) -desde el l 9 do abril hasta el 30 

de setiembre. ., 

e,16|7-N9 4.287-v.l6|7|57 



CIRCULAR C. 2.925 
Buenos Aires; 26 de junio de 1957. 
A las instituciones y corredores auto- 
r izados para operar en cambios 

Ref.: Cancelación e Inscripción en 

el Registro de Corredores 

de Cambio. 

Tenemos el agrado de dirig*.-t. js a 

Uds.; para llevar a eu conocimiento 



En cumplimiento tle lo -dispuesto por 
el art. 19 del Reglamento General de la 
Ley N" 12.346, se hace saber -a los inte- 
resados que pueden hacer llegar a .este 
Ministerio, dentro de un plazo de 15 
días después de la última publicación, 
en un escrito original y tres copias, del 
mismo, las observaciones que estimen 
pertinente con .respecto a la siguiente 
solicitud de permiso presentada de con- 
formidad con las prescripciones de los 
artículos Nros. 2 de la ley referida y 
17 del Reglamento General: 

Expediente N» 6.322J56. 

Noniprc- de la empresa: "Cam-Cay". 

Domicilio de la misma: Anchorena 
G92. Capital Federal. ' 

Clase de servicio: Cargas generales. 

Itinerario: Entre la ciudad dé Buenos 
Aires y las localidades comprendidas" en 
la zona que limitan los siguientes pun- 
tos: Baradero. San Antonio de Areco, 
San Andrés de Giles, Mercedes, Nava- 
rro, Lobos, Monte, General Paz, Chas- 
comús y Magdalena, 

Los servicios de que se trata, se ha- 
llan en funcionamiento. 

Ramón S. Narvaja, Coronel - a|r. Di- 
rección Nacional de Transporte Auto- 
motor. 

$ 80.— e.l6|7-N ? 60.026-v.l6|7{57 



j En cumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 3 9 del Reglamento Gonoral de la 

: Ley N" 12.346, se hace saber a'Ios inte- 
resados que pueden hacer llegar a este 
Ministerio, dentro de un plazo de 15 
días después dé la última publicación, 
en un escrito original y tres copias del 
mismo, las observaciones que estimen 
pertinente con respecto a la siguiente 
solicitud de permiso presentada de con- 
formidad con las prescripciones de los 
artículos Nros. 2 de la ley referida y 
17 del Reglamento General: 

Expediente N° 2.002|57. 

Nombre de la empresa: "Godoy" s. 
R. L. ' 

Domicilio de la misma: Santiago del 
Estero 54 — Resistencia (Chaco). 

Clase de servicio: Pasajeros 

Itinerario: Formosa - Las Lómitas 
(Provincia de Formosa), utilizando la 
mta nacional N* 81, como ampliación de 
los servicios de transportes públicos de 
pasajeros por automotor que realiza en 
virtud del Permiso N° 60 P. 41, 

Servicios a implantar. 

Ramón S. Narvaja, Coronel -'aje. Di- 
rección Nacional de Transporto Mito- 
I motor. 
1 $ 80.— e.l6¡7-N° 60.067-v.l6|7¡57 



JUEVAS 



LICITACIONES 



Ministerio de Educación 

y Justicia 

' ] <f3- 

UNlVmtSIBAD .NACIONAL DE CUYO 

' LICITACIÓN PUBLICA 

Llámase a licitación pública, para 
el día 5 de agosto de 195 7, a las 10 
horas, para la adquisición de: Muebles 
metá-icos, muebles de mo.dcra, helade- 
ras elóetrieas, estufas y cocina a gas, 
ventiladores, etc., con d:stino á la Fa- 
cultad-de Ciencias Médicas. (Expedien- 
te 22.02S-F-57). 

Los pliegos de condiciones ^e encuen- 
tran a disposición de los interesad 03,* 
en la Oficina de Suministvos de Con- 
taduría General, sita en oí 4to. piso, 
del Palacio de Correos, Mendoza. 

e.lC|7-N° L-4.293-v.22|7[57 



Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública 



Expedieníe N9 10.2;">¡57 

Llamase a Licitación .PSb'tca nume- 
ro 17 9|57, para el día 20 del m^s de 
julio de 1957, _a 'as 15 hor.-s. para 
subvenir las necesidades quc a conti- 



nuación se detallan, con destino a la 
Delegación Sanitaria Federal en Men- 
doza y durante el afio 1957. 

La apertura de las propuestas tun- 
dra lugar en el Departamento de Con- 
trataciones, sección Licitacio'nca Públi- 
cas, Paseo Colón S29, noveno piso, ca* 
pital Federal, debiendo dirigirse para 
pliegos ^c informes a", citado Dcpartai- 
mento o a la antedicha depcndcnciaV 
sita en calle General Paz 162. Men- 
doza. 

Las necesidades se refieren a: pro» 
ductos químicos y fármaco uticos, azo- 
cares nutritivas, babeurre simple y, 
compuesto, caseinato. do calcio, leche 
en po!vo, 

Buenos AÍres K 1C de julio de 1957. 

¡ — El Director Gral. de Administración. 

e.l6|7-N9 L-4.294-v,18l7(57 



KxrMHlicntc N* 47.4J2|37 
Llámase a Licitación Púbüea núme- 1 
ro 180J57, par a -el día 23 del mes do 
julio de 19G7, a las 15 horas, para 
subvenir las necesidades que a conti- 
nuación se detallan, con-, destino a la 
Dirección de Suministros y durante 
el ano 1357. 

La apertura de las propuestas ten". 
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dea lugar, en e¡ Departamento' de ^Con- 
trataciones, Sección -Licitaciones' Fúbtr 
caá, Paseo Colón 2 29. noveno; piso, ca- 
pital Federal, debiendo . dirigirse para 
pliegos e informes al citado Departa- 
mento. 

Las necesidades se refieren a: lana 
blanca, lavada y peinada para confec- 
"cionar colchones. 

Buenos Aires, 1C de juüo de 1957. 

— El Director Gruí, de- Administración. 

e.lG|7-NO i,-4.295-v.18[7157 

Ministerio de Guerra 

EJERCITO ARGENTINO 
• Dirección General de Ingenieros 
Aaopardo 350 - Otipltal Federal 

Licitación pública- N9" 277 para el dift 
19 -de agosto de 1ÍI57. 
< MAGDALENA (PROVINCIA DE 
. DUEÑOS AIRES) : 

N9 277..- Hora 3,1.19: Provisión de- 
cañerías de perforación; equipo de bom- 
beo y tablero, columna de suspensión, 
accesorios, cable, armado subterráneo, 
equipo posadores de hipoclorito de so- 
dio, cajas dé empalmes etc. con desti- 
no al Instituto Penal de las Fuerzas 
Armadas en MagtlaTena "- Depósito' de 
garantía' de licitación 1 % sobre el mon- 
.-lo total de la oferta al ext-ed* de" í 
10.000,00 m¡n; - Precio" de 'a documen- 
tación técnica i 15.00 mjn. 

Horario de venta de S a 11 horas. 

La-apertura y lectura-de las propues- 
tas tendrá lugar el día y hora antes 
mencionado en la -Dirección General de- 
Ingenieros, adonde los- interesados po- 
-df&n concurrir i>or datos e informes. 
debiendo remitir su propuesta en sobre- 
Cerrado y lacrado, indicando,: número, 
día hora y objeto de la licitación, la« 
que deberán encontrarse con anterio- 
ridad' a la apertura del acto. 

Buenos Aires, julio de 1-957. "— - Jefe 
Departamento Administrativo, 

1 , ■ e.lG(7-N° L-4.305-v.22|7|57 

Licitación pública N? ,27C para el día 
19.. de agosto de 1957. ■ 

CrüDAD DE DUEÑOS AIRES 

N° 276 - Hora 11,00: Provisión so* 
bre vagón Z-ánala (Ñemsü'éhy - de cha- 
pas .canaletas! chapas lisas de hierro 
galvanizado y clavos cabeza de plomo 
con destinó 'a la obra Cóíistrúceion Re- 
fugio Militar én 'Prime-ros finos - Pro- 
vincia de Neuquén - Depósito de garan- 
tía' dé licitación' 1% sobre el monto to- 
tal de la oferta si exceíle de % 10.000,09 
m[ñ. - Precio de la documentación túc- 
'nica $ 15,00 mío. 

Horario de venta de S a 11 horas. 

La apertura y lectura de las propues- 
tas, tendrá lugar el día, -y hora antea 
mencionado en ia Dirección General, do 
Ingenieros, odoode los interesados po- 
drán concurrir por da toe e informes, 
debiendo remitir ?u propuesta en sobro 
cerrado y lacrado. Indicando; número, 
día. hora' y '-objeto de la licitación, las" 
que deberán encontrarse con anteriori- 
dad a la apertura" del" acto. 
~ Buenos Aires, julio de :ií)57. — Jefe 
Departamento Administrativo. 

'p.l6¡7-N* L-4.306-v.23¡7|57 



8J8|57 -.N° 2D1{S7, a las 8,45 ;Por 
metala *y agadones no ferrosas (bron- 
ce fosforoso, estaño, plomo en caños, 
mercurio, plata metálica, plaquilas de 
metal duro). ¡ 

8|8¡57. -. N<? 232¡57 a las 9,00; Por 
metales y aleaciones no- ferrosas, (bron- 
ce Idiart, grafitado, estaño metal anti- 
fricción, plaquitas de metal duro etc. 

8(8(57 - N9 233)57 a las 3,15: Por 
lámparas eléctricas, tubos . fluorescen- 
te, lámparas ppinternas. 

8|8¡57 - N 1 ? 234J5-7 a las 9,30: Por oxí- 
geno, acetileno. 

13(8(57 - N<? 235^7 a las 8,30: Poe. 
instrumentos para medir en los sondeo» 
de perforaciones geológicas. 

13¡8|57 - NC 236.57 a las 8,45: Por 
materiales y elementos para geolosría 
(Coronas de diamantea, aparattos sa- 
ca testigos, ensanchador de diamantes, 
campanas de pesca, etc. 

"l3|8jf>7 - N<? 237(57 a^ las 3,00: Por 
artículos para electricidad, caja de em- 
palme, baterías- para automotores, re- 
puestos para cocinas, alambre, etc. 

13(8)57 --N0 S3-8J57 a- -las 9,15: Por 
artículos de electricidad. 

13|8¡57 - N"> 239J57 a ías 10.00: Por 
artículos de electricidad. 

El detalle de los artículos a adqui- 
rirse así como el pllgo de condicione* 
y pagaré deberán retirarse en la Divi- 
sión Compras de esta Dirección Gene- 
ral, previo pago en la División Tesore- 
ría (de 8 a 10, 3o' horas)- del. importe 
de cinco pesos. — 351 Dir*-ii'.'"»r Ge .ojal. 
e.ie(7-N? L-l.30SrV,22(7í57 

Llámase a Licitación Pública número 
197/57 para el día 20 de agosto de 1957 
a las 10 horas, por la provisión de 
materia prima para la elaboración de 
benceno, con destino a esta .Dirección 
General. 

Por pliego de condiciones y. demás 
aclaraciones, .dirigirse a esta Dirección 
-General . (División Compras), Avda. Ca- 
bildo 65, Buenos Aires., los días hábiles 
de 8 a 12 -horas. — El Director Ge- 
neral. • 

c.l6|7-N<? L-4.309 : v.29j7[57 



" Licitación . pública - N ff 281, para el 
día 7 de agosto de 1957. 

"" " CIUDAD ~T>K BUENOS AIRES 

N° '281- - Hora -.10,80 - Ejecución do 
los trabajos de reparación del ascensor 
■N* 1S del lííd'i Ticio del Minú*t- tí rii.. de 
Oucrra - Dc-pésito de garantía do licita- 
ción 1 % sobre el monto totai del Pre- 
supuesto Oficiaí íiue os de $ 250.000,00 
m|n. Precio del Legajo N9» 5.792 - $ 
£0,00 m|n. 

" Horario de venta de S a 11 horas, 
' La apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá lugar ei día y hora antea 
mencionado en bi Dirección General 
de Ingenieros, donde los interesados 
podrán concurrir 'por datos e inCormcs, 
debiendo remitir su propuesta en sobro 
cerrado Y lacrado, .indicando níimcro, 
día,' hora .y objeto de la licitación, las 
que deberán encontrarse con anterio- 
ridad a la apertura del acto. 

Buenos A' res, julio de Sf>7. — Jefe 
Departamento Administrativo. 

*o.3c!7-N? L-4.S07-v.2í)|7(57 



Departamento Construcciones 
e Instalaciones 

Licitación Pública N- 552/57 (DCI) . 

Llámase a licitación pública para 
contratar la "Construcción de la casa 
para el Director", en el Establecimiento 
Forestal ..Ph-ané, sito en la localidad 
de Pirana, Provincia de Fomiosa. 

Apertura de propuestas: 29 de -julio 
de 1957 a las 10 horas, en el Departa- 
mento Construcciones e Instalaciones, 
Avda. Cabildo N? (i5; tercer piso, Ca- 
pital Federal, " .. * ;'■ 

Pliego de condiciones: podrá consul- 
tarse o adquirirse al precio de $ 25, — 
el ejemplar, en el citado Departamen- 
to, . todos los días hábiles dé 8,30 a 
10,30 horas, como así en la dirección 
dei establecimiento militar " mencio- 
nado. 

Presupuesto oficial: ni$n. 149,232, — , 

Depósito de garantía: X" '/a del monto 
del presupuesto oficial, en efectivo; tí- 
tulos o fianza bancariá. Nó se acepta- 
rán pagares. — Héctor Alberto líepetto, 
Coronel, Jefe del Departamento Cons- 
trucciones e Instalaciones. 

C.16Í7-N L-4.310-v'.22(7(57 



DIRECCIÓN fiEA'KKAL líj¿ 
FABRICACIÓN ES ftl IL-ilT Alí ISS 
Wreeción Administrativa y C"nv?rt-uil 
Depai'tanieiiío Abastecimiento 
Dlvfcdón Coniiiraá 
" Av. Cabildo 65 - T. 'E. 7ÍS-31Í6,", 
LICITACIONES PUBLICAS 
_8|8|6T - N" 230(57 a las 3.30: Por me- 
tales y aleaciones no ferrosas. (Bron- 
co fosforoso, trefilado, en bateas, pla- 
tón, chapa- -de -acero,- metal- antifricción, 
eto 



Licitación Pública N? 551/57 (DCI) 

Llámase a licitación pública para 
contratar el "Completamiento del Ta- 
ller de Mantenimiento", en la Fábrica 
Militar Material de Comunicaciones y 
Equipos, sita en San Martín, Provincia 
de Buenos- Aires. 

«Apertura de propuestas: 8 de agosto 
de 1957 a las 9 horas, en el Departa- 
mento Construcciones 'e Instalaciones, 
Avda. Cabildo N" 65, tercer piso, Capi-_ 
tal Federal. ' - ■ ■ 

Pliego de condiciones: podrá consul- 
tarse o adquirirse al precio de m$n, 
15,— el ejemplar, en el citado Depar- 
tamento, todos los días hábiles de 8,30 
a 10,30 horas, como así en la dirección 
de la fábrica mencionada. 

Presupuesto oficial : m$n. 285.466; — . 

Depósito de garantía: 1 % del monto 
del presupuesto oficiaren efectivo, - tí T 
tulos o fjan'xa bancai'ia. No se acepta- 
rán pagarés. — Héctor Alberto Repetto, 
Coronel, Jefe del Departamento Cons- 
trucciones c Instalaciones. 

C.1GJ7-N'-' L-4.311-v.29|7|5T- 

Ministerio de Marina 



PREFECTURA NAC10XAL 

MARÍTIMA 

Expte. D-17.210=c-v-I957 

Llenase a Licitación Pública ¡s¡? 9, 

para el día 8 de agos/to' de 1957, a las 

10 horas, apertura en ■ la Dirección de 



Administración, para la adquisición de 
artículos de librería en -general. Pliegos 
de bases y condiciones generales,, en la 
División Compras, P. Colón 533, 7» piso, 
de-8;30 a 12,30. horas. — El Prefecto 
Nacional Marítimo. 

■e.X6|7-N° L-4.315-v.29¡7¡57 



Ministerio de Aeronáutica 



CUARTEL MAESTRE GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEL MATERIAL 

■ Llámase a licitación pública para el 
día 23 de julio de 1957 a las 9 horas, 
por la provisión de herramientas va- 
rias. 

■ Las listas de efectos y pliegos gene- 
ral de condiciones pueden retirarse de 
la .Dilección General del Material Ae- 
ronáutico { Departamento Administrati- 
vo) Tucunián- 1438, 4?' piso, de lunes a 
viernes de 7 a 11 horas. 

Apertura de licitaciones, Tucumán 
1427, Ser. piso. - -. ■ ■ 

C.16Í7-N? L-4.312-v.l8[7157 



Llámase a Licitación Pública número 
34/57, para el día 6 de agosto de 1957 
a las 9 horas, por la provisión de (fru- 
pos electrógenos. 

Las listas de efectos y pliegos- general 
de' condiciones, pueden retirarse- de la 
Dirección General del Material Aero- 
náutico (Departamento .Administrativo), 
Tucumáu 1438, 4 V piso, de" lunes a 
vicrnesi. de 7 a 11 horas. 

Apertura de licitaciones, Tucuraán 
1427, .'¡er. piso. - - 

e.!6¡7-N* L-4.013--v.29j7f57 



FONDO PARA LA DEFENSA 
ANTIAÉREA TERRITORIAL 

Llámase a Licitación Pública número 
2/57 para el día 19 de agosto de 1957 
a las 11 horas,: -para . la construcción 
de cuatro (4) galpones para depósito 
.a efectuarse en- el grupo de instruc- 
ción y vigilancia aérea sito en la loca- 
lidad de Merlo (Fcia. de Buenos. Aires). 

Los pliegos de condiciones, cláusulas 
y particulares," especificaciones, técnicas, 
planos y . demás documentación " podrá 
consultarse o adquirirse en la Sección 
'.Compras de este Organismo, calle Teo r 
doro García N^ 2475, Buenos Aires,,, to- 
dos los días hábiles de 8 a 12,30 horas. 

Precio 'de la documentación: doscien- 
tos pesos moneda nacional ($■ 200, — 
m/n.). .... 

Las propuestas deberán ser remitidas- 
por correo certificado con la antelación 
debida, o bien ser presentadas a la ma- 
no hasta el momento de iniciarse el 
acto. — Horacio Raúl Street, Comodoro, 
Presidente. 

"e.l6|7-N<? L-4.314-V.29Í7157 



Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública N» 87 
Expte. N,9 42.111/57 
"Llámase a licitación pública- para el 
día 14 del mes de agosto a las 13 ho- 
ras, para "Construcciones varias- en el 
Depósito de Semilla Selecta de Algodo- 
nero de Villa Angela (Pcia. del Chaco), 
dependiente de la Dirección General do 
Fomento Agrícola. 

La documentación correspondiente se 
encuentra a disposición de los interesa- 
dos en la Dirección de Obras y Traba- 
jos Públicos, sita en la calle Lavalle 
1171, Capital Federal o bien en, el men- 
cionado Depósito, ' al precio de m$n. 
200, — cada pliego. 

El acto de apertura tendrá lugar en 
la Dirección General de Administración 
y la garantía" de la oferta- que debo 
constituirse es de m$n. 80.696. — El 
Director General. 

. e.l6l7-N* L-4.303-v.5(8¡57 

Ministerio de Comercio e Industria 



GAS DETj ESTADO 

LICITACIÓN PUBLICA 
Pliego N° 3.629: Asfalto. Apertura 
2¡1|7, 11 horas. \ .' 

Retirar pliegos en Alsina 1*49, de 

7..30 a 13,30 horas. . 

é.lGlT-Ñí 1 Lr4.2f*8-v.22| i íl57 



AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

Lliimáse.a licitación pública, para lá 
provisión de materiales c-n la fecha y 
hora, que a continuación se aétalia: 

©ía 29 de julio de 1957. 

L. P. 123|57: a las 12 Horas. Aisla- 
dores, eeccionatiores e interceptore?. 

L. P. 124(57: .a las 12,50 horas. C&-' 
niaras y cubiertas. - 



L. P. 123;¿7: a las 13 -horas. Can- 
chos M. X. ,211. 

Retiro de pÜc&Ofi en las oficinas de 
TaUeres y Suministros, , calle Lavalle 
155C, Capital Federal, de 12 a . 1C 
hor.as. j . 

. e.lG(7-N9 L-4.299-v.lS¡7:57 



. Llámase a .licitación pública para ls 
provisión de materiales en la fecha 3 
horas que a continuación se detallan; 
Día 31 de julio de 1957. 

L, P. 126/^7" a las 12 horas: Provi 
si'ón y montaje, de 7 carrocerías Stau 
dard para ser colocadas sobre chasü 
Bedford, con capacidad para 20/22 pa 
sajeros sentados. - 

L. P. 127/$7 a las 12,30 horas: Cá 
maras y cubiertas. 

L. P. 128/57 a las 13 lioras: Mader: 
de pino Paraná « Brasil. 

Retiro de pliegos en las oficinas di 

Talleres y Suministros, calle Lavalb 

1554, Capital Federal de 12 a 16 horas 

e".16l7-N < ? L-4.300-v.29(7|5; 

I.." " ■ __ 

Ministerio! de Obras Públicas 



DIRECCIÓN NACIONAL 

DE ARQUITECTURA 
Licitación, Pública N* 51 
Llámase a licitación hasta el día G da 
agosto de 1957, a las 16 horas, para la 
provisión e instalación frigorífica, poi. 
"ajuste alzado^' en el edificio de la 
Ciudad Universitaria de Córdoba, Edi- 
ficio Principal, 1 Sección Posterior. 

Presupuesto oficial: $ 326.000,— mjn," 

Pliegos y consultas: División Licita- 
ciones y Contratos, Avda. 9 de Julio 
1925, piso 11<^ Capital Federa!, como 
así también en el Departamento Cór- 
doba, «alie Concepción Arenal 98, Cór- 
doba. ( : 1 * 

Precio de la documentación: S D0 t — 
m/n» 1 - m 

Presentación de las propuestas: Divi- 
sión Licitaciones .y' Contratos, Avda, 
9 de Julio 192D, piso 11^, Capital Fe- 
deral, hasta el ¡ 6 de agosto de 1957, a 
las 16 lioras y en el Departamento 
Córdoba, hasta; cinco (5) días hábiles 
antes de esa misma fecha. — Ing. Cé- 
sar B. Pertierrji, Director Nacional da' 
Arquitectura, 

e.lfi|7-N* L-4.301-v.29|7(5'í! 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación Pública N" 3.420, para la 
adquisición (construcción) de 50 palas 
de arrastre con 'guinche de 2 m3. de ca- 
pacidad, $ 2.500.000: Presentación pro- 
puestas: 6. de agostó, a las 12,30 horas, 
en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, 
planta, baja, Capital. 

e.l6(7-N« L-4.302-v.29¡7!57 



Ministerio de Trabajo 
y Previsión 



CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN 

PARA EL PERSONAL DE LA 

INDUSTRIA 

. Paseo Colón 239 - Buenos Aires 

Licitación Pública N* 9/57 

Expte: N» 368.511 

Llámase a licitación pública para lat 
provisión de una camioneta rural.' 

Las propuestas serán abiertas en el 
Despacho del señor Subcontador Gene* 
ral, calle Paseo Colón 239, 9' piso, Ca-' ' 
pital, el día 26 de julio de 1957 a laa 
18 horas. 

Las bases y pliegos de condiciones 
generales podrán' retirarse en el Depar- 
tamento de Patrimonio e Inventario (Di- 
visión Principal ' Licitaciones y Com- 
pras), sito en Las Heras 1844, Capital, 
cualquier día hábil de la Administra- 
ción Pública Nacional, dentro del hora- 
rio de 12,30 a 19 'horas. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1957. — . 
Luis M.^Berisso Rocha, Contador Ge-' 
neral. 

é\16jY-N0 L-4.304-v.l8|7(57 

Ministerio de Comunicaciones 



EiEPRESA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública X o 87-P(57 

NO 87-P(57 — ' 14(5(57, a las 12. Por 

la provisión de pinzas,- taladros, 7-an- 

cos' extensibles, -dinamómetros, calH 

hree, etc. 

Pliego de condiciones. Informes, en- 
trega y apertura de propuestas, en 
Sección Licitaciones, Paseo. Colón 731, 
29 piso. Capital, dentro del horario de 
11,30 a 13. . '" 

e-16(7-N* L-4.296-V. 22(7(57., 



BOLETÍN OFICIAL — Sección de legislación y -Lieitacionee — Martes 3J, de julio de 195? 



11 



Licitación Pública N9 J10-P|57 

X o 330-PJÓ7 — 16J8J67, a Tas 32. Per 
la construcción de un edificio, desti- 
nado a Central automática a erigirse 
en la. callo Juan de Garay N? 622, 
Cantal Federal, 

Superficie cubierta 5.^93,75 m2. mon- 
. lo estimado in?n. 12.'409.POO, — 

Valor del pliego m$ í ii..24i>. — 

Por pliegos de condiciones, concu- 
rrir a la Sección Incitaciones, Pasco 
Colón 731, piso 2°, Capital, de 11,30 
a 38, previo pago del importg del plie- 
go 'en Tesorería Genural, Defensa 343, 
piso c". Capital, de 12,30 a r5,30. 

Informas, entrega y apertura de pro- 
puestas en Sección ' Licitaciones. 

e.lC;7--X? L-4*.297-v.22|7|57 



Presupuesto m$n. 3-650.00 0.00 
Plieyo m$n. ifl0,O0, pagadero en che* 
duea o (tiros orden Ministerio del ru- 
bro. 

Rawson (Chubut), 1? de julio de 1957. 
— Julio Leoncio Ibargurea, subsecre- 
tario de Asuntos Sociales. 

c.S|7-N° L-4.149-v.22l7|57 



ANTERIORES J 



Ministerio deJ Interior 



- POLICÍA FEDERAL . 
Aviso de Licitación Pública X? 11 

Fíjase' el día 2 de- agosto del año 
1 í? ■"> 7 , a las 11 horas, para que tengu 
lugar en el despacho del señor Direc- 
tor de Administración de la Policía 
Federa!; Avda. Belcrano n° 1549. pi- 
so 40, a abertura do las propuestas 
para la Licitación Publica n 9 11, pai'a 
la adquisición de man Ka» do incendio 
con destino a la Dirección Bombero. 

FjI acto se realizará' en presencia de 
los interesados que concurran. 

Datos y pli'-gos de condiciones en 
la Sección Licitaciones y Compras de 
la C'taóa Dirección de Administración, 
Avda. Betgrano n9 1549, piso 4 o 

Buenos Aires, julio 8 de 1957. — 
Tiían Castañé, "Inspector Mayor, a car- 
go de Ja Dirección Administración. 

e.l-2J7-N° L-4.22G-V.25Í7J57 



FRIGORÍFICO MUNICIPAL de la 
CIUDAD 1>E BUENOS AIRES 

Llámase a licitación publica, cuya 
apertura 3e realizará c-1 día 19 de ju- 
lio de 1957. a las 9 horas, para la ad- 
quislcióu de "Rodamientos", según plie- 
gos agregados a la carpeta N9 2.506(57. 
loe que pueden solicitarse en la Divi- 
sión Compras (Sub-Sección Licitacio- 
nes), Av. Tellier y J. 33. Rodó, los días 
hábiles de 7 a 12 horas. 

Buenos Aires, julio de 1957. 

*.3 2|7-N 9 ~I/4.227-v.l6|7|57 



Llámase a licitación pública) cuya 
apertura se realizará el día 2C de ju- 
lio do 1957, a las 9=- horas, para la ad- 
quisición de- "Botas fie ¡soma, de cuero 
y botines tipo Patria", según pliegos 
agregados" a la Carpeta -X? 7.630¡5¿ - 
Ant. 69 y agr., ios que pueden solici- 
tarse en la División Compras (SubSec- 
ción Licitaciones) , Av. Teltic-r y J. E- 
Rodó, loa días hábiles de 7 a 12 horas. 

Buenos Aires, julio de IOS 7. 

e.l2|7-lNr L-4.22S-v.25|7!57 



REGISTRO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS 
'• Licitación Pública N? 4(57 / 

- Llámase a licitación pública, hasta el 
día 5 de agosto de 1957, a las 15 ho- 
ras, por el' suministro de Libretas Cí- 
vicas (documento cívico-electoral feme- 
nino). 

" La apertura de j sobres se 11-svará a 
cabo en el Despacho "del señor Jefe del 
Departamento Administrativo de esta 
Dirección General (Cangallo 6S6, 2do'. 
piso), el día indicado -o el próximo 
día hábil en caso de ser feriado), a la 
hora mencionada. 

A loe efectos de requerir informes 
y retirar pliegos de condiciones, los in- 
teresados deberán dirigirse a esta Di- 
rección General, St-cción Licitaciones y 
Compras, 3er. piso, todos los días há- 
biles de 7 a 18 horas. — Luis *A. Pinto, 
Director General Registro -Nacional de 
las Personas. 

e.l0|7-N l L-4.172 : v.23j7|57 



PROVINCIA" DE CHUBUT 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 
. Y-.OBRAS PUBLICAS 

Llámase a Licitación Pública N9 9J57 
para el 2 de agosto de 1957, a las IB 
horas, para el mejoramiento del ca- 
mino Trelew-Gaimán, por las. Chacras 
(enripiado calzada, construcción alcan- 
tarillas, caños hormigón armado, etc). 

Presentación ofertas; Ministerio de 
Asuntos Sociales y Obras, Publicas, Raw- 
son (Chubut), " Adquisición pliegos y 
consultas: en este Ministerio y en la 
Seccional XIII — Trelew — de Viali- 
3ad Naciona' 



Llámase a Licitación Pública núme- 

¡ ro S|957, para el dos de agosto de 1957, 

a las 15 horas, para el mejoramiento 

del camino Cholila-Leleque, (erripta- 

j do calzada y construcción alcantarillas 

caños de hormigór armado). 

Presentación ofertas: Ministerio de 
Asuntos Sociales y Obras Públicas 
— Raivfion — (Chubut). 

Adquisición pliegos y consulta» r-n 
esto Ministerio y en la Seccional XIII 
— Trelew — de Vialidad Nacional. 

Presupuesto oficial m$n. 1.200.000 

Pliego m?n. 50,— a pagar con che- 
ques o giros orden Ministerio titular. 

Rawson (Chubut), 1*? de julio de 1957. 
— ; Julio Leoncio Ibarguren, subsecre- 
tario de* Asuntos Sociales. . 
= .---, - e.S-17-N 1 " L-4.150-v.22|7j57 



LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA 
N° 7157 

Llámase a Licitación Púb'lca núme- 
ro 7Ü95 7. para contratar la ejecución 
de un grupo de siete (7) viviendas en 
la ciudad de Rawson. 

Datos y pliegos de esta Ücitactón po- 
drán ser solicitados en el Departamen- 
to de Obras Públicas del Ministerio de 
Apuntos Sociales todos los días y horas 
hábiles. 

El acto de apertura «e efectuará en 
el Ministerio de Asuntos Sociales el día 
31 de julio a las 15 horas. 

Rawson, (Chubutj, 27 de junio de 

1957: - v ■■ ■ 

e.3|7-N^ L-4.005-v.l717|57 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUTO 

(NOROESTE) 

Expediente N° 21.781-F-57 

Licitación Pública 

Llámase a licitación pública para el 
día 29 de julio de 1957. a las 10 horas, 
para lá adquisición de instrumental 
científico, con destino a la Facultad de 
Ciencias Agrarias. 

Los pliegos de condiciones y demás 
datos, se encuentran a disposición de 
los interesados, en la Oficina de Sumi- 
nistros de Contaduría General, sita en el 
49 piso del Palacio de Correos - Men- 
doza. 

e.ll|7-N<> L-4.210-v.l7|7|57 



Ministerio de Asistencia 
■ Social y Salud Pública 



3|VIII|57 N» 227(57 a las 8,30 por: 
Maquinaria (tornos - equipo de calenta- 
miento portátil, quebrun ¿adora, aícsáaV 
ra, banco de trafilar, balanza p¡labo- 
ratorío, foroclorímetro, horno mufla, 
equipo p|soldar, equipo para prepara- 
ción mecánicas de tierras de moldeo, 
estufas, máquinas de calcular, etc.J. 

3|IXj57 N9 251(57 a las 10.00 por la 
Provisión, instalación y puesta en mar- 
cha de una planta de -producción de 
fertilizantes complejos. 

El detalle de los artículos a adquirir- 
se así como el pliego de condiciones y 
pagaré deberán roJrarse en la División 
Compras de esta " Dirección General, 
previo pago en Tesorería de 8 a 10,30 
horas) del importe de m$n. 5. — El Di- 
rector General. 

e.lO|7-N p L-4.205-v.23¡7¡57 



DIRECCIÓN GENERAL DEL 

MATERIAL DEL EJERCITO 

ARSENAL "ESTEBAN DE LUCA" 

Llámase a Licitación Pública número 
2/57, para el día 29 de julio de 1957, 



Ministerio de Educación 
y Justicia. 

universidad nacional 

DE CUYO 

LICITACIÓN PTfBLICA 
Llámase a licitación/ pública, pars 
el día 30 de julio de 1957. a laa 10 
horas, para la adquisición de productos 
químicos, con destino a la Facultad de 
Ciencias Módicas. (Expte. 21.906-F-57). 
Los pliegos de condiciones y deniSs 
datos, so encuentran a disposición de 
los interesados, en la Oficina de Su- 
ministros de Contaduría General, sita 
en el 4to. piso, del Palacio de- correo, 
Mendoza. 

e.32Í7-NO-L-4.229-v.lSl7|57 



LICITACIÓN PUBLICA 
Llámase a licitación pública, para 



las 10 
instru- 
ía Fa- 
( Expe- 
de más 



el día 31 de julio de 3.907, a 
horas, para la adquisición de 
mental científico, con destino a 
cuitad de Ciencias Medicas, — 
diente 21.999-F-57), 

Los pliegos de condiciones y 
datos, se encuentran a disposición de 
los interesados, en la Oficina de Su- 
ministros de Contaduría General, sita 
en el 4to. piso del palacio de Correos, 
Mendoza, 

e.l5J7-N9 L-4 .259-v.19!7¡57 



Expediente N* :i4.713|ó7 

Llámase a Licitación 3 3 úbliea núme- 
ro 177|57. par» el día 22 del mes de 
julio de 1957, a las 15 horas, para sub- 
venir las necesidades que a ■ continua- 
ción se detallan, con destino a la.Co-! 

lonia Nacional de OÜgofrénicos "Dr. } a las 9 horas, por la provisión de: 
Cerda", en Torres, p c ia. de Buenos ! "Maderas, art. de ferretería, hierros y 
Aires, (F. c. N. G. ti.), y durante el aceros y material de construcción, 
año 3957. j ^ ara requerir datos y retirar pliegos 

La apertura je 'as jiropuedías ten- ( de condiciones, dirigirse al Ai señal "Es- 
dra luyar en el Dopr-ctamento de Con- . teban de Luca" (Sección Licitaciones), 
trataciones, sección Licitaciones Ftíbli- ca )| e Pozos 1807 (Capital Federal), 
cas, Pasto Colón 329, séptimo piso, ca- . __ Rodolfo J. Amicavelli, Mayor -Jefe, 
pitai Federal,, debiendo dirigirse para | Arsenal "Esteban de Luca". 
pliegos e informes al citado Departa- 
mento. 

Las necesidades se refieren ■ a:. Te- 
las: cotonada' y griseta de algodón.' 

Buenos Aires, 15 de julio de 1957. — 
El Director Grai. de Administración. 
e.l5|7-N9 L-4.2C0-v.l7|7|57 



Expediente- X? 6.681(57 
Llámase a Licitación Pública N°17S|57, 
para el 1 día 22 del mes de julio de 
19 57, a las 15,30 horas para sub- 



e.8|7-N* L-4.170-v.22 i/7) 57. 



DIRECCIÓN GENERAL DE FABRI- 
CACIONES MILITARES — 1HVTSIOÑ 
ADMN1STRATIVA V COMERCIAL : 
Cabildo 65 -División Ventas- T.E. 76-3630 

LICITACIÓN PUBLICA 
10 1 CJ57: Se realizará el 2317/57, a las 
11.30 horas, para la vSnta de. Cataliza- 
dor usado. 
. , „ . Los pliegos de condiciones y demás 

en ir las necesidades que a continua- aclaraciones 



eión se detallan, con destino a la D 
recdón Técnica de Exámenes Perió- 
dicos de _ la población y durante el 
año 3957. 

La apertura de las propuestas ten- 
drá lugar e n el Departamento de Con- 
trataciones, Sección Licitaciones Públi- 
cas, l^ast-o Colón 329, séptimo l-iso, Ca- 
pital Federal, debiendo dirigirse para 
pliegos e informes al citado Departa- 
mento. 

Las necesidades so refieren a: re- 
puestos para aparatos líayos X. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1957. — 
El Director Grai. de Administración. 
e-15|7-N9 L-4.2G1-V.17Í7Í57 



deberán solicitarse al De* 
ipartamento Vtntas de esta Dirección 
General, en días hábiles de 8 a 3.2 ho- 
ras. — El Director General. 

e.5|7-N° L-4.039-v.l3|7¡57 



Ministerio de Trabajo 
y Previsión 



.LICITACIÓN PUBLICA 
Llámase a licitación pública, para e. 
día 20 de julio de "1957, a las 10 ho- 
ras, para la adquisición de una máqui- 
na de calcular, una máquina de sumar 
eléctrica de 10 cifras con saldos ne- 
gativos, y 3 .. irmarjos metálicos de 0.45 
por 0,90 por 2,15- metros' aproximada- 
mente, y con destinó a la Facultad de 
Ciencias Agrarias. (Expediente 21.412- 
F-1957). 

LÓs pliegos de condiciones "y demá« 
datos, se encuentran a disposición de 
los Interesados, en la Oficina de Sumi- 
nistros de Contaduría General, sita en 
e! 4to. piso, del Palacio de Correos, 
Mendoza. 

. e,10l7-N° L-4.17 4-v.l6|7|57 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CÓRDOBA 
Facultad de Ciencias Médicas 
Licitación Pública N? 2)1»57 

Llámase a licitación pública para la 
provisión de "Instrumental Científico": 
Aparatos de uso médico, de laborato- 
rio, material de vidrio, instrumental 
quirúrgico, óptica, microscopía, fotogra- 
fía, radiología, etc. 

Apertura: 31 de Julio de 1957, 10 ho- 
ras. 

Lugar: .Contaduría de la Facultad de 
Ciencias Médicas, calle Trejo 241, 1er. 
piso, Córdoba. — '- Osear García, Jefe 
Sec. Patrim. y Gastos. - 

e.H!7-N° L-4.2U-v.3l[7¡57 



DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASISTENCIA Y PREVISIÓN 
SOCIAL PARA FERROVIARIOS 

Licitación Pública N9 7|57, para el 
día 29 de julio de 1957, a las 15 horas. 

Objeto: Adquisición de material de 
curaciones. "* 

Apertura y lectura de -las propuestas 
el 29 de julio, 15 horas, en la Direc- 
ción General de Asistencia y Previsión 
Social para Ferrovarios, Junín 222, Ca- 
pital. * 

Los pliegos de condiciones, datos e in- 
formes, deberán solicitarse en la Di- 
visión Licitaciones y Compras, de esu 
Repartición planta baja, de lunes :i 
viernes de 12 a 19 horas. 

e.lO]7-N* L-4.198-v.29i7¡57 



Ministerio de- Guerra 



7d-3;i63 



por: 



:\ las 8,45 por: 



i las :),00 
costi.-ra, 



por : 
placa 



DEPARTAMENTO 
ABASTECIMIENTOS 
DIVISIÓN COMPRAS 
Avda. Cabildo 65 T.E. 

LICITACIONES PUBLICAS 

25|VII|57 N» 224157 a las 8,30 
Grúa móvil. 

26| VIII 57 N9 225¡57 
Dolomita calcinada. 

25¡VTH57 N v 22fi|57 
Tubos de acero sin 
circular. 

3|VI1I|57 Nff 176J57 Bis a las 9,15 por: 
Cubiertas y cámaras. 

3JVIIII57 N° 170|57 Bis a las 9,30 .por: 
Tractor Diesel. 

3!VIII|57 N9 228157 a las J.4o por: 
Aceros. 

3|VIII|57 N p 229¡57 a las 10.— por: 
Aceros. 

El detalle de los artículos a adqui- 
rirse así como el pliego de condiciones 
y pagaré deberán retirarse en la Divi- 
sión Compras de esta Dirección Gene- 
ral, previo pago en Tesorería (de S ft 
10,30) del importe de m$n. 5. — El Di- 
rector General. 

e.lO¡7-N° L-4:204-v.l6¡7j5'i 



Departamento Construcciones V 
e Instalaciones 

LICITACIÓN PUBLICA N9 550J57 (DCI) 
Licitación pública, para contratar la 
ejecución de una estación elevadora, 
tanque, red de distribución do agua 
potable y red de desagües cloacales, 
en. el Centro Puesto Viejo del Estable- 
cimiento Miütar Altos. Hornos Zapla, 
sito en la localidad de "Maquinista 
Vc-rón", provincia de Jujuy. 

Apertura de prepuestas: 7 de agos- 
to de 1957,'a las 9 horas, en el D<¿ 
parlamento Construcciones c instala- 
ciones, Avda. Cabildo N° G5, tercer pi- 
so, Capital Federal. 

Pliego de ■ condiciones: podrá consul- 
tarse o adquirirse al precio do pe» 
sos 50. — mjn. el ejemplar, en eí ci- 
tado departamento, todos los dÍJs lia- 
biies de 8 a 11 horas, como así en la- 
dirección del establecimiento militar 
mencionado. 

Presupuestó Oficial: m?n. 922.244,88. 

Depósito de garantía: 1 % del montó 
de; presupuesto oficial, en efectivo, tí* 
tulo o fianza bancaria. No se acepta-' 
rán pagarés. — Fdo.; Héctor Alberto 
Repetto, Coronel, Jefe del Departamen- 
to Construcciones e Instalaciones. 

e.l5j7-N9L-4.27S-v.2|8|57 



Licitación Pública N° 549J57 (DCT) 



Llámase a licitación pública para 
contratar la "Provisión dt indicadores 
de cambio para desvíos centro siderúr- 
gico" en el Establecimiento Militar Al- 
tos Hornos Zapla, sito en Pálpala, pro- 
vincia de Jujuy. 

Apertura ele propuestas:. 5, de agosto 
de ,957 i las 9 horas, e n el departa- 
mento Construcciones c Instalaciones, 
Avda. Cabildo n* 65, tercer piso, Ca- 
pital Federal. 

P iego de condiciones: podrá consul- 
tarse o . adquirirse al precio de pe- 
bos 10, — m¡n. ej ejemplar, *en el citado 
departamento, todos los días hábiles 
de S a 11 horas, como así en la direc- 
ción del establecimiento militar men- 
cionado. 

. Depósito de garantía: 1 % del mon- 
to total de la oferta; -,n pagaré. — Fdo.: 
tlector Alberto Repetto, Coronel, Jefe 
de! Departamento Construcciones e Ins- 
talaciones. 

e.lá|7-N L-4.279-v.26j7t57 

Licitación Pública N9 548)57 (DCI) 
Llámase a licitación pública para con- 
tratar la "Provisión de muebles, col- 
chones y almohadas" en el Establecí- 
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miento Militar Altos Hornos Zapla, sito 
es Pálpala, Provincia de Jujuy. 

"Apertura efe propuestas-: 2 de agosto 
de 1957 a tas 9 horas, en el Departa- 
mento Consfcruceionea e Instalaciones:. 
Airela. Cabildo N* 65, tercer piso, Capi- 
tal Federal, 

Pliego de condiciones: podrá consal- 
tarse o adquiriese al precio de pesos 
20. — m|n. el ejemplar, en el citado De- 
partamento, lodos- lo» días hábiles de 8 
a 11 horas, como- así en la Dirección "si 
Establecimiento Militar mencionado. 

Depósito de garantía: 1 %, del monto 
total de la o£erSa,. en pagaré. — Fdo. : 
Héctor Alberto Repettoy Coronel,. Jefe 
dst Departamento Constricciones e Ins> 
taiaciones. 

C.10J7-N? L-4.201-v.23¡7-j57 

LicUación Publica N* 547J5-7 (DCI) 

Llámase a licitación- pública para 
contratar la "Separación 1 de la. torre- de 
refrigeracióiS" de raí. Fabrica Militar de 
Aeei-os> sito en 'Vaíentfa Alsin»,, Pro- 
viacía de Buenos. Aüres; 

Apertura) de propuestas-: 1? de agps-. 
to.de 1957 a las: 9 horas>. en- el Depar- 
tamento ConstrtPicíoiies. e Instalaciones, 
A vdie. Cabildo N°" P5, tereer piso,. Capí- 
tai Federal. 

Pliego de- co-miicioaies: podrá consul- 
tarse o adquirirse al precio de S Ití. — 
ei ejemplar,, en ei citado Departamento,. 
-t-xríosr los. días- hábiles- de- 8" a 11 horas - ,, 
como así en la Disección- det Bstableci- 
miezíSo Militar' mencionado. 

v Presupuesto -oficial:: m?n. 163.700. 

Depósito de "garantía: 1 %- del tilin- 
to del presupuesto: oficial, en- efectivo,, 
fcte-l'os o fianza, bancaríar. No- se acep- 
tarán- pagarés; — Fiío.r Héctor Alber- 
to Repetto/ Coronel-, Jefe del Depar- 
tamento Construcciones; C Instalaciones. 
e.ia|fr-N9'I>4.20e-v.l6(7;57 

Licitación Pública N^ 546f57 (D€IJ 
Llámase a licitación- pública, para con. 
traíar la "Ejecución de las estaciones 
eíe^adoras y red' de- distribución 1 de agua; 
industrial"' en la Fábrica düi-ííar- de Ríe* 
Tercero, sita en la Focalidad del mismo- 
nombre, Provincia de Córdoba. 

Apertura de propuestas: 6 de aKOsto 
de 3 95-7 a las. 9 horas^ (f»¡. ei> Departa- 
mento Consfcruccicnes e- Insta! aciones,. 
AVda. Cabildo- N?' 65-,~tercer p.isij> Capi- 
tal i : ederal. 

. Pliego de. condiciones,: podra cónsul* 
toarse o adquirirse al -precio de $ 80-— 
ai-iJT. el ejetniplau,, en- . el citado Departa.* 
ms-rüo, todos- tos. días: hábiles- de 8: a 
Xt üoras,, eomo- así en la' Dírecció?* de 
la Fábrica mencionada*. 

Presupuesto- oficial : mt$i>. ó-oCT .248,14 , 
Depósito- de garantía ■: i % del 1 mon- 
to dei presupuesto oíicia!: v en- efectivo,. 
Éáfiulos o fianza bancaria.. No se acep- 
íarán- pagarés. — Fdo-.: Itéetor Alber- 
to Repetto, Coronel',, Jefe del Oaparta-- 
mentó Construcciones- e- Xiis&ilit'iiones 

eJ0rr-N n *l>4.203 , -v.í0¡.7|f>T 



BepoVsito de caraatfa: 1 %■ del mon- 
to del presupuesto o-fíeíaí en efectivo, 
títulos ofíanza bar>e»Fia. Xo- se acep- 
tarán pasares-. 

Fdo.: Héctos' Alberto xlepeeto, coro- 
nel-, Jeíe dcV De-parSaimento Constmc- 
coces e Insta-lacion-ee^ 

CSj-T-N * £-•*-- 0«5-v.2.4¡-T[5T 



r.icilaciún Públ' N rí " 5J0Í57 (JDC1> 

Llámase a licitación pública para eon- 
Ci'aEac la 'Proví&idn de- materiales para 
una. e&tructurá de la planta de purifi- 
cación final de- gas'*,.- sita- t-n el Centro 
Siderúrgico de). Estable cimiento Militar 
Altos. Hornos Zapla, ubicado en ; Generr-1 
Savio Ces Pa-palá), provincia- de- Jujuy. 

Apertura de propoesías: 2-9 de julio 
de 193T a Ias¡ 9 horas, en e-t- Departa- 
mento Construcciones- e Instalaciones, 
;Avda : Cabildo N^ G5, tercer pifio, Ca- 
pital Federal.. 

PTiesro- de cond-icion-es: podrá consul- 
tarse- o adquirir a' "precio de pe- 
BO^ 4&. — m-fiT-, el e^cmplat,. fn ti citado- 
i Be po-iftaaíwnto^ todos* los días- hd-bil-es- 
de- "8: a. 11 hoi-asi. como así en la direc- 
ViOii del- estabEecimieii.to- mencionado. 

PFesnpnesto Ofictal: nato. 2&Í.2-T2. 

:?ep6J3fCO' de prat'antía: 1 e /o del monto 
dc-l Presu-iiucífto* Cxficiai en pasaré-.. — 
Fdo.: Héctor Alberto Repetto, Corow^i. 
.Tefie- dei' I>e-pa?rta monto- Construcciones e 
Instalaciones. 

e.2Í7-X 0, I--3.9«6-.-.16¡TJ5T 



/ 

BITÍtKCClOX GENTiKAt ., 

Bf.; EfGKJÍlEUOS 
Kicitacfón PñWion N^ í.l 

Para e-l tfíi» '29 d¿ Julio ele 29-V7 

' N° II — Moras II. — Prestación 
de mano de obra Incluso material?» 
para la inata!acc6n de aire acondteio- : 
nado de a cu ertf o a i Os planos nom e 
ros: 72.573 y IÍ.G7Í. — En C^ 33os- | 
pital Mili-tai' Centra* "Br. Cosme Ar- 
gerich". 

-Deposito de garantía de íiettició-n 
1' %■ sObre- el momo del presupuesto 
oficial. 

Precio del legrajo: $ 50, 0-0- moneaa 
nacional. 

Horado de ventaf- &■ a-. Ii hors'S. 

Lei apc-rtura y leetm-a de ías pro- 

pnestafl .:eikli*á íh-but el día y hora 

a¡ntes mencionados: en la Inspección 

^Regional, Ca^rtai Federat, de ía E>r- 

recci&n Genenti' de Ingen-íc-rosv Acetíídílí 

,Bulli--ich J-tíí, T. E. 72^es:&?. adonde- los. 

interesado? podrán con-carri'r oor dí*- 

tos' e- informe^, debiendo remitir la 

'propuesta en sobre cerrado y faenado,. 

Mndicando- numero, díav hora y objeto 

de la. licitacrerv, la que deberán cncon- 



cerrado y lacrado, . indicando; número, 
Jdía, hora y Objeio de la Itertación, las 
que deberá» encontrarse con anteriori- 
dad a la apertura del acto. 

Rueños Aires; julio de líK>7. — ^ c ^ e 
Departamento Administrativo. . 

e.l ! 0¡(7-N»L-4.19ÍNv.l61Tt57 



I-i cilac \ú a Pública N 0, - ü 0'- pn ra «I 
'día 2:9 de julio d«¡- jiíf¿7-. 

CAMPO pE: MATO 



K-° i3* — Hora 10.3 



- Ppavisiún de 
materiales contra iiiL-eiidio Cman^-jevaa. 
balíles y extintores 1 ),' cor ü-eslíno a a 
Di vfeidu ¿\ bastecí míen to- c i> Campo dc- 
[ Mayo. | 

Depósito de gaijanfíc de üciíaclón 
i i %■ sobre .1- nionto de la oferta si ex- 
cede de $ 10.000,00 m'n. 

"Precio de la- docu mentación tOcuie* 
;':n9"5Sí5. t S&..IÍ» mljn. 

Horario de vc-ata- de & a U horas. 
La apertura y lectura de íus oropues- 
tas. tendrá togar ei día- y hora antes 
mencionado en Iíe Dh'ecciOn General do 
Ingenieros, donde los- interesados po- 
dran concurrir poi' , datos e informes. 



debiendo- remitir svi propuesta en so- 
trarse con- anterior i dad a la aiMJiítnra l't-re cerrado- y lacrado, indicando: u&me- 



dei acto-, — P-tteiKis Aires, 4 de ítiHo- de ¡ 
'"-lifST. — Inspector Regional en la? Ca- 
pital Federal. 

e-lT-.JT-K* L--Í-. 3T7-V.1 Jl-rí.57 



IJciíación Pñblica -V« 5íll|r*7 (DC.Í-> 

L,lAmaíse a Ijcitacióm pública para >jon; 
tratar la '*E:i-r*cución ael techado y: se 
rEa-míenío d-1 pórtico de descaren" en r 
la- Fábrica "\StHta-i' d¿ Material de Co- 
miuiicaieioíies j Ediüpos.. sita eiv San 
Martín, Provincias de- Buenos Aires.- 

Apert-tura. ''a. propu^irtaa: 2ff de julio 
de- 195-7 a las; 9 oras, en el Dcparta- 
rtiento ConstTOCCiones e iuetala-c iones-, 
Aitla: Cabildo- N^ i&.. tercer piso,. Capi- 
i'taih. Feda?i ! ali. 

FtíegO- de .ondicionea: podrú, consui- 
tarsC & adquirirse- al- precio de pe- 
sos. I». — m|n-, el- ejemplar, en el citar 
do departamento,, todos- los días- hábiles 
I de 8- a í-l. hora?, como- así; también en 
la Dirección de- la; fábrica mencionada. 

Fresap-á'pfitQ: OCiciaJ; mín. 68-í.5&5-,.00. 

De-pósito- de ¿arantía.: 1.% del- monfo 
L delí presn;n«esto oficial^ en efectivo, tí- 
tulos- o> fiansa bancairia. KO 1 se acepta*- 
ríia pagara. — Fdo. : Héctor Alberto 
ire.peaoy Coronel, Jeíe- del Beportanicn- 
to Consíriícciones: c Instaiaciones. 

C-.Í17-N9 t-3.9G-7-v.lí*¡7:|57 



LicUació», Pública N«' 5i5v/57 (jDCI) 

LI¿ma-se a tícrtacióiJ ]iública para con> 
■tsataír Ja "Ejecoción de la aislación: 
l-ii-mica y frigorífica''' en la Fábrica Mi- 
.íifaa- de Río íií,. sita eai la localidad del 
fiaiffmo nombre,. Provincia- de Córdoba. 

Apertura de propuestas 1 : 51 de juiio: 
de ld'ó-1 a las 10 horas, en- el ©epar- 
tímiínto Construcciones- e Instalaciones, 
A-¿da. Cabildo N^" <¡&, tercer piso, Ca> 
pi-ial Federai:. 

Fli^go de condiciones podrá consul- 
tarse o adquirirse al precio de m$h. 
15. — el ej-ímplaiv en el citado Depar- 
tamento, todos los. días hábiles de 8 a 
11 horas, como así en la dirección de 
ía ííábrica mcndoitada. 

Presupuesto 'oficial: m$n.. 209.9f>9. 

Depósito de- garantía- 1 7o dei nionto 
dfrl p.resupuesto oficial,, en efectivo, tí- 
tulDs. o fianza bancarih. No- se acep- 
tarán pagarés. — Héctor Alberto Re- 
petto*,, Coronel, Jefe del Departamento 
Con-stcucciones e InsUalaciones. 

e.SlíT-NW' L-4.171-V.22Í7I67 



ileiíación l'úbüca N? J43J57 fDCI)' 

Ijlámiasc a Meihacrdn pública, para, con- 
tratar la cOnseriiíCeiO'.), de Caminos- Hor- 
J jnb;óíi — Planta W r ' ( n¿5 la Fábrica Mi- 
liíar de pólvoras y Explosivos "José 
de- la Quintana", ^ta ep Ja. iocaüdad 
-del mismo ..ombre, Provincia de Cór- 
doba. 

Apertura, de p?oi>u:Cr?(^s:: JO de^ fulio 
a las 9 horasv en: fei'13spartaiiTentoCOns- 
rcu-cciones- c- I astailircLó ties, Avda. Cabít- 
'rto X.9 S5.. tercer pico-. Capital Fedcro-V- 

Pliego de- condiciones: podra cónsul*- 
tarse o adquiriese: al precio de m$n, 15.- 
ei ejemplar, en el 1 erta-de departítiT'C-nto. 
todos- I03: dtas- híEbiles de S a 11 hoirus, 
.cerno- aaí en ía dÍTCeciín. de la fitbrica 
meu o ionada. 

Presupuesto oficial 1 : mí-n. 1.2.07. .40:0, — 



I^eitaclúu Pública .V* 53 ( J|57 (DCJ> 

Llá-ma£e- a licitación pública para. con- 
tratar la- "ConstmccFon de un dípúsi- 
to de productos terminados", en la Fá- 
brica Militar de- Cartuchos . "San Fran- 
ciseo-",. sita en- la- localidad del- mismo 
nombre., Provincia de- Córdoba-. 

Apertura de pr.opuesta£-^ 2 : 4i de- julio- 
de 1957,, a las 11 horas,, en el Depar-' 
"tam.ínto Construcciones, e* Instalaciones, 
Avda-, Cabüdo N' 6fr, ter-cer pieo^ Ca- 
pital- Federal. 

Pliego do- 'condiciones-: podrá con- 
sultarse o adquirirse- al precio de m$n. 
40". — el cjemplaiv en el citado departa- 
mento,, todos- los días hábiles, de 6 a 
ti horas, como así en la dirección de la 
fábrica mencionada. 

Presupuesto oficial: m$n. 1.2.30.747,4.5-. 

Depósito de garantía: I % del mon- 
to de" presupuesto oficia!,, en efectivo-, 
títufos o fianza bancarfa.- No se acep- 
tarán, pagarte. 

Fdo.: Héctor Alborto Repetto, Coro- 
ne!, jefe del" Departamento Construc- 
ciones e- Instalaciones. 

e.27¡6--xO L-3.S£i0-v.l8|7|57 



Licitación Público N 1 ' !>3ff(57 (DCI) 

Ufrmase a licita-cion pública, para 
contratar la "Provisión e- InstalaciOa de 
Cañerías de Gasee, Líquidos y vapor". 
e n la Fábrica Militar de Río Tercero, 
sita en la localidad del mismo nombre, 
Provincia de- Córdoba-.. 

Apertura de propuestas: 26 de ju- 
lio de: l&ST, a Tas 11 hs., en el Departa- 
mento Construcciones e Instalaciones. 
Avda. Cabildo N¡9 65, tercer piso. Ca- 
pital Federal. 

P! iego de condición es¿: podrá cort-- 
saítarse o adquirirse al precio de m$n. 
30. — el ejemplar, en el citado departa- 
me-oto^ todos; los dfa«, hábiles de ¡ a 11 
hor;as, como así en la dirección de la 
fábrica, militar mencionada. 

Presupuesto. oficial: m$n. 1.122-553,90- 

Dfcpóeito de. ^rantía: 1 %■ del mon- 
to del presupuesto oficial, en efectivOj 
tttnlbs o fianza bancaria. No se acep- 
tarán pag^rée. 

Fdot: Héctor Alberto Repetto, coro- 
nel. Jefe del Departamento Construo 
ciones o ^Instala cionc-s. 



Licitacióu Pública. N 0- 2 Si. i*at'a el 
día 30 de julio de 195-7. 

CIUDAD DE. ELFEN-OS- 'AIRES- 

N rJ ? 265 — Hort_ 10-^0;; Provisión de 
conductores, de eol>re aiñlado^ tipo- 1000 
Voltios con destino a lá. obra-: Cons- 
trucción de- una Residencia, para c-" 
Personal Militar y CiviL- Superior.. 

"Depósito de garantía de" licitación 
1 % sobre el monto total de l'a oferta 
si excede dfr $. 10.000^00 m|n. 

Precio de- la, doeu-meataelóti- técnica- 
$. f5,00 moneda .nacional. 

Horario, de venta, de 8 a j-i hoyas. . 

La apertuj'a y lectura de las pro- 
puestas tendifi, lugrar el día y hora an- 
tes mencionado en- la Dirección' Gene- 
ral de Ingenieros,, adonde los _ interesa.- 
dog podrán concurrir por datos e in* 
, formes, debiendo rem.iíür su. propues- 
ta, en sobre cerrado jr lacrado,, iad-i- 
cando: número^ día, hora y objeto de 
la licitación-,, las r/ue* débe^íitn encon- 
tiKirse con anteriofidád a. la apertura, 
del- aeto. — ütuenos Aires, julio- de 
1 fl'5 7 . — Jefe 3Departamento Adminis- 
trativo. 

c.l-l|;T-N T 9> L-4.2.22-v.l7t:7!.5.T 



Licitación Pú.bKctt. N 9 2G6. TKtra. el 
diai 1.9 de agowto- de ia»7. 

' PROVINCIA DIÍ SAN- LUIS 
NO 2GG — llora 10,3t>: Ejecución de 
las instalaciones de csterilrzrteióa y- de- 
sinfección en el' T*Tospital Reg:ionaf en 
San Luís. 

Depósito de garantía, de licitaci'*n 
1 %- sobre- el monto deX presupuesto 
oficial 1 que es- de t *29'.£íiO-,.(Ki-. 

Precio- del legajo NO 5-ÍT6 $. J*,00' 
moneda nacional. 

Horario de- venta de S a 11 horas. 
,La apertura y lectura de las: pro- 
: puestas tendrá lugar ei día y hora an- 
tes mencionado tu la Dirección- Gene- 
ral de ingenieros. 

Los interesados deberán- remitir su 
propuesta c-n sobi'e- cerrado y -lacrado,, 
indicando- número, día. hora y objeto- 
!dc la liclt¡ación B pudlendo los-' del inte- 
rior entregarlas en el Juzgado Federal- 
de la Provincia, de San Luís hasta, oí 
día 26 de julio de 195?, dentro de las 
horas hábiles 4 del mismo donde toa in- 
teresados podrán concurrir por dato» 
e. informes, o en su. defecto remitirías 
a la expresada Dirección General las 
que deberán encontrarse a la apertura 
del acto, — Buenos Aires,. iuTto de 
-1357. — Jefe Departamento Admims- 
tffativO; o. 

_ e-.lljT-N* L-4..22-3>v.?.4L7[5> 



i-o- día. nova v objeto- de la licitación, 
f-is- aue d-ebc-ríkrt encontrarse con ante- 
rioridad n la apertniiíK del acto. — Rue- 
rnos Aires^ iulEo- d.<- 195V. — Jefe Dcpar- 
■ tamento AduiinistratlivO; 

e.-JÍr-^í'" ' L-t.í0tJ-v-17j7:G7 
I 

Licitación Pública; N» 2.*t.- oa''a &1 
;dia- 29" de Jolio de lffíT.. 

CAMPO D& MAYO 

K& *2Sl — Hora 10,4.0. — provisión 

d.e canias metálicas.; con destine a la 

División-. Abastecí miento de Ta Dii*ec- 

;ciÓn- General- de ingenieros en Campo 

I de Mayo. I 

Depósito de gararilfa de licitación 
1 %• sobre et monto de la oferta si ex- 
cedo de $ 10-.0OO.0O rnjn. 

Precio de la documentación, técnica 
X* 5Ü29,. % 43,00 m]iii.. 

Horario de venta', dt, 3 a íl horas.' 
La apertura y rectura. de las propues- 
tas: tendrá lugar el ,día y hora antea 
mencionado en la Dirección General de 
Ingenieros, donde los lutcitsadOL po- 
drSía concurrir por datos- e informes, 
debiendo- remitir su ¡propuesta en so~ 
¡bTfí cerrado y lacrado^ indicando: nú me * 
fo, día, hora y objete de la. li'cl'tncifln. 
;las que deberán encontrarse con ante- 
rioridad x la apertura 1 del' acto. — Bue- 
no». Aires,, julio de 195|7. — Jefe Depar- 
tamento Administrativo, 

e.3|.T-N9¡ L-4.001-V.17¡7157 

licitación: Púolica. ¡N9 270. p:ira el 
día 1*" de agosto dé 1957. 

CIUDAD DÉ: LA PLATA 
KF-" 270 - Hora. 10,50: Provisión de 
120.000 Kg. de hierro ángulo de 50 x 50 
x 5 mm. de espesor con destino a-^ta 
Escuela de. Policía en la Ciudad de La 
Plata. — Depósito de. 'garantía de lici- 
tación !.%• sobre el monto total' de la 
'oferta si excede d¡e $ 10.000.00 m|jn-. — 
Precio de la documentación técnica pe- 
;sos 10,00 mj!n. ' 

Horario de venta de S a 11 horas. 
La apertura, y lectura de las; propues- 
tas tendrá- lugar el día 7 hora antes 
¡.mencionado en la Dirección, General de 
í Ingenieros, adonde los ¡ interesados, po- 
¡drán; concurrir por- datos- e informea; de- 
biendo remitir su propuesta en-, sobre 
cerrado y lacrado, indicando: número*, 
día,, hora y' objeto de la licitación. las 
que deberán» encontrarse con anteriori- 
dad a la apentura del acto. 

Buenos Aires, julio de 1957. — Jefe 
Departamento Administrativo. 

e.l0¡7-N« Í.-4.200-v,16'7f57 



Licitación Pública N^ 268, para el día 
10 de agosto de 1957'. 

CIUDAD DE BUENOS- AIRES 

N 9 268 - Hora 10„40: Provisión de 
; hierro perfilado a entregarse en Bou- 
logne (Provincia de Buenos Airesí con 
■ destino a la construcción de 20 galpo- 
nes en. varias Unidades y Dependencias 
del Ejército.. — Depósito de garantía 
dé licitación 1 % sobre' el monto total 
de la oferta si exeeoe de$ lO.OOOyOO m[ji. 

Precio de la documentación técnica 
$ 25,00 m|n. 

Horario de venta de 8 a 11 horas. 

La apertura y lectura- de las propues- 
tas tendrá- lugar el día y hora antes, 
mencionado en la Dirección General de 
Ingenieros, adonde los: interesados po>- 
idrán concurrir por datos e informes, de>- 
biendo remitir so propuesta en sobre 



Licitaciones Públicas números 254 j 
255, para el día 30 de jülib de 1957. 
CIUDAD DE SAN LUIS 
N° 254 - Hora. 10,30: Provisión e 
.instalación, de elementos., y maquinarias 
para cocina con destino al PoKclínico 
I Regional. Depósito de garantía de lici- 
tación 1 % sobre el monto del presu- 
puesto oficial que es d'e ?- 433.431^,5(1 
m/n. Precio del Legajo 1 número 5.-183- 
$ 31,— m/n. , 

CIUDAD DE. SAN LUIS 
N^ 255 - Hora 10,4ff: Provisión e 
.instalación de un equipo lablandador d* 
agua, con destino al Policlínico Regio- 
nal. Depósito de garantía de licitación 
:1 %■ sobre el monto del presupuesto 
[oficial que es. de $ 220.000.— m/n. Pre- 
icio del Legajo N* 5.475,'$ 18,— m/n. 
Horario de venta de 8!a- 11 horas. 
La npeittura y lectura^ de las pro- 
puestas tendrá lugar el día y hora an- 
tes mencionado en la Dirección General' 
I de Ingenieros, Los interesados deberán 
remitir su. propuesta en sobre cerrado 
¡y lacrado, indicando: número, día, hora 
: y objeto de la licitación, pudiendo loa 



úOIMiüS ©HCIAL — Sección de Legislación y Licü-acicnes — -Marcos 1<G -t&e j U uo «le líóT 



n 



ílel interior entregarlas en ei Juzgado ¡¡ LicUaeíón Publica N c 249. para el oía 
Federal de la Provincia tic San LuisJ 25 de .julio de 13 57. . 



liasta el 24 de julio de 1957., dentro de 
l&s horas hábiles .del mismo, doíide los' 
i&teresados podrán -eoucoiTir por datos 
e informes, o en su defecto remitirlas 
a la expresada Dirección General, hts 
que deberán encontrarse con anteriori- 
dad a la apertura, del acto- 
Buenos Aires, julio de 1967. —Jefe 
Departamento Administrativo. 

c^í7-3\ T v L-4.1«&-v.2^7!57 



CItíS*A'J5 DE SAií LUÍS 

ííO £^-8 — Hora .1.1, .Provisión a [i\$- 
i talacióu de -Materia Ve,s, y «quipos frigo 



Incitación Pública N° 256, para el 
día C tic agosto de 1957. 

CIUDAD DE SAN LUIS 

N? 256 - Hora 10,30: Ejecución de^ 
las . instalaciones de aire aeofldkionatío, 
con destino al Hospitaá Regional. Dep6-J 
sito de garantía de licitación 1 % -sobre j 
el monto del presupuesto oficial <jue es 
de $ SC0.940,— m/n. Precio deí Legajo i 
N 9 6.472, $ 50,— m/n. 

Horario de venta de S a 11 horas. 

La apertura y lectura de las • pro- 
puestas tendrá lugar el día y hora -an- 
tes mencionado eti la Dirección General 
de Ingenieros. Loa interesados deberán 
remitir so propuesta cu sobre eerrado 
y lacrado, indicando: númei^ día, íhorai 
y objeto de la licitación, pudiendo los; 



1 Ci sobre ei monto del presupuesto 
i --ofioiai (iuc -es d* $ 26Í.2 20,00 mjn 



gionai e¡i San Luis. 



Depósito de garantía <lc licitación I "Chevrolet 



DIRECCIÓN" GENERAL DEL 
M.ATEKM V, ME-CAfí J7/ADO DEL 

Llámaüc a ?-i2i*ss-cÍ 1 i¡) ; .*sfiibí i ca : 

Día I o de agosto -de 1?;V*, a las 1* 



rííieos parii cámara de conservación -j be-ras. — X? i'15?,. Para )a adciu'isie'iftn 
de carne, verduras, 'iec-he, pescado, ote' de repuestos para aviones DonylasC.íí..; 
•Depósito de hielo y antecámara y ge-* ^ía 1° de agosto- de 1Í57, a las 
nerador de hielo di el Policlínica Re- i 10,15 horas, S9 '5-0'20 ; ¡ü7. " Para la'ud 



quisición de "21 chas*» con cabina 



Para requerir datos y rciiirar .pliegos 
de condiciones generales, clausulas par- 



'P<ree¡o deí legajo N' 5.485 $ 23,00j ticn^ree, y especificaron es técnicas, ; 

amoneda nacional. / ( -dirigirse- a ia .Dirección Oe-ooral delj 

Horario d3 venta de S * -I.J .horas. ; Material "Mecanizado d«l Ejercito, A-ve- 

"La at.pefttit^ y itetura de las ;pi-o.pues*; nida Eigueroa Alcorta 3351, todos losj 

tai -í-siKl-ra lucrar «I .día y ímm-ji antes' días hábiles, menos ios sábados, de- Si 



*nene¿oaado e¡i !a rjJrcecíoa Genera: de 
I&seaiewíS. 

Los aüteresa>aQ3 jetrerAii ¡■emitir s-u 
propuesta en sofcro cerrado* y Llorado, 
¿educando: -número, día, 'hora y objeto: 
-de la .licitación, pediendo tos -del tote-. 
i-íoi- estreg-tirlas en el Juagado Eederal 
de la provincia -de San Luis, hasta e'l 
19 ide julio 1I2 10Ü7, .dentro 'de Uis'liora-s 
'b¡yí.:.l«i del ibíshio, tdoudo ios interesa- 
rdos'podrílji <ys»cu-i'ir por dalo=-e hifor-' 
^ne»^. o e« sil defecto remitirlas a °bi 
?x&i K <2¡a<ia. Dirección -General, vas -que! 



del interior entregarlas «n el Juagado | aeherati tíncoiítrarse con aíitM-ioridad a 

Federal de la Provincia de San Lnis.S la a^H?rtuíjsi deí acto. — Buenos Aires?"- 

Lasta el 31 de julio "de 1057, dentro de' 

las lioi*as hábiles del mismo, -donde los 

interesados podrán concurrir por datos 

e informes, o en, su defecto remitirlKSjl 

a la expresada Dirección ■General lasí Lioitaci^ii rú.blñoa .N? 2i6 para, el diaj 



que deberán encontrarse con anterípri-jl 2á *** ^Í!° ! dc _ 1 ^ 57 ' 
dad a la apertura del aeto. 

Buenos Aiies, julio de £957. — Jefe 
Departamento AdmimffíTRtivo'. 

e,8f7-N? L-4.W7--V.B917Í67 



jflíio de 1507. Jefe Jíepaatam enío i 

¡A_d hi i-n istín ti t^o. 



a iOj'3-0 h-oms. 



C.TJ.J'7-N* 1>4 . 221-v.24'|7|57 



itlánifise a I^cítaeíón PQtolica,: 

Í3ía .2¡ÍV!±Hil'5-7., a 4as lO iio^rsa^, iiíflmc- 
ro 5fll-2'|5'7, repuestos y acüesoríoe -para 
G. BC. -C., ^mod. CCKW, 358. 

^UiDa S¡VII^57 .a Jas K) ii->r-a-j, . ndaie- 
ro 5^33157,^ repuestos y «coeeoríoa para 
Jeep Wülye, C. J. .2 A. 

I>ía í|VI¿l|5'7, a :uí ; í« asoK . nenre--, 
ro "Sei7ió7, para repuestos y .accesorios* 
■de Mack. , 

Bía ■7|\ r ITI-|óV, a 'lae 1^0 horas, nú 
mero SOi&j^ repaestos y accesorios -p a 



Ministerio de Aeronáutica 



OCART£Xi MAESTRIí; -tílEXESÍftif".- 

Iiiiiünetón PiiMíta V9 Í^lf5T * 

Llámase a- jSoitac-iCn pública pau-ii -ci 
día 19 de julio de ÜÍ57 a 3as Ifl horas, 
para, ia J, Provhá&n o asstñí-atíOn d*e aiM 
ascensor monta-cais»-". eon destírto íi 
la ampí-iaeióa de ia Biblioteca Saí«*)- 
■nal' de. At-ronaiimca. — T,a aixei-tii^a'dtí 
:los sobres-pnopoestae oorrespondleü c^s 
se -eíectuaiU- ^n 3a '3^í , eec3fio Ges>a-;ü 
de Infeaestrucítira, Íosé E. Ufi'bu-ru ad- 
inero '754; Caplttd JPederaa. — ' Los jjíí"- 
sos de oond4cion«3 íreneEales y e?po- 
'daies podrá» «er oonsultadoa y reti- 
rados, sin ca^rgo aísuoo. en la Div"^;>n 
Adquisiciones (4Q piso^. todos lo s aia,? 
iJiábilee de 7 a. ifl hora«. 

•e.I£?7^>!* L-OüG-vvU/ií'ó- 



CUAttTJGL iMAKSTltE GENERAL 

DrRECCION <GENEKAL 

DE SANIDAD 

Llámase a Licitación Pública ^i:ñ*n*í- 
ro 173)57 á Teaiizarse el día 31 de ;«j5io 
de 1957 . a "las- -10^)0 bor^s, para la Ad- 
quisición de: Di^o^fasj ^productos <juii«i~ 
eos y fonnaoéutieoa, instrumental cien- 
; tífíco y materias primas y roaterúiíe';. 



ra í^ord "'Canadiense". ( - , . .. _ 

I>ía ^!VII'I¡5í. a las vo hoi-^s, n-fimt-) . r»03FOS -de condiciones, y espaciric;i- 
,ro »ül« ; 57. repuesto v aecesoj-io*. pamj ,C1611 - S ' «WEíameate de -1Ü/Q0 a 1L00 feo 
Studebalcer. ■ TRB im ia Djvísíóú Adtwisioiones. Be! 



A*oj>at*do 250 — Capital 

Licitación Pública Jv 9 27.S., para *! j 
día 6 de asosto de .1-1)57.. 

MíO^^INClA X02 SAN LUIS 
N? 27S — Hora: 10.40: Províeí&n de; 

2 ctmioiies volcadores {Chasis) con rue-j 
das duales incluso cubiertaSj a ^rafi-oilde 

3 a á ion. de capacidad aproximada-] 
incule 4 m. do lar^o entre -ejes. 

Provistóa y -colocación de 2 (doíi3 j 
cajas 1 metálicas oara ca^níiOn volca- : 
dor de- 3 a 5 toneladas y provisión 
de 2 (doej camionetas tipo "Picít-XJp " 
a gas ofl con destino a los Policlínicas í : 
Regionales en Villa Mercedes (San 
Luis) y San Luis. 

Deposito de .garantía de licitación 
1 %„ sobre el moiito total de la oferta. 

Precio de la idocnmentacion técnica i 
% HCWJO moneda nacionaJ. 

JJorario de venta: do S a 11 horas. 

La apertura y 'íeettua <dc la*", pro- 
puesta a tendrá. lugar el día y hora íid- 
tes menea onado en la Dirección" Ge- 
neral de Ingenieros. 

Los interesados deberán remitir «u 
propuesta en sobro ceiT.Rdo y 'lacrado, 
indicando numero, día, hora y obje- 
to do la licitación, pndiendo les ú'A 
interior entregarlas en el Juagado ye- 
deral de ]a Provincia de -San lipis, has-; 
ta c-l .30 -de julio de 1*57, dentro de las 
boras hábiles de3 mismo, dofide los in- ; 
tcicsados podían oo»currar por datos « 
informes, o en su defecto remitirlas a 
la expresada Biroeciñn Generaü. la-s -que* 
deberáii encontrarse con anterioridad .a 
la apertura del acto. — Buenos Air*«, 
ju'io de 1957. — Jefe Departamento 
Administrativo. ■ -, 

IrtT i 



C2UBAD BE B'CaüK'OS .-AlíllSS 
"X Q '2*6 — Hora 3D;50: Provisión y eo- 
-locaeiOB de Iqs .eo-rikiae d-e .enrollar de 
Efiad*ra -en la obra¿ •ConstmgciOu de 
ima Itesidenc'ia para Personal ¿diütar y 
■Oivii Superior. — Depúsito 'de : garnut:a 
•de !íoit»ci0fn i ** sob^e oí monto de) 
■presupuesto oTkial de do í 301.t4íO,ílD 
<E»¡n. — Fr^c'o dal IjCíctío .Nv 5.3 Zñ 
3 2HJ.00 "■íij'n. 

Horario "í]« venia de 5 a 11 horas. 
La apc^tiíra y lectura, -de las propoes- 1 
¡tas tendrá luga-r el día' y hora antes 
mencionado en la Dirección General d«* 
I-fíg^nieríKs, adonde ios interesados po-i 
d^&n •co3>ctHT'k• por dattw e áifor-mes,, 
debiendo remírlr «n propuestas en so- 
a>r'j cerrado y laerado, indicando, nú- 
mo'-o, día. hora y oh jeto -de la licitación, 
las :q*ie deberán c-neoii t rarse cozi ante- 
rioridad a ta -«pt-rtiina del aeto. — 
Sueños Airea, jniio 'de :.íi7. — Jefe' 
Departs mentó Adíninistrativo. 

e.3¡7 r N*J>3.5.63-v.ICj7J57j 



Dia '9jViIil5'7., a -las l'O 'bb^as. uJiíue- 
¡ ro 5fllS;J.S'7., ^*f,pu.esfcQg y ítecesorios .pa-ra 
Clievrolet XJanad iense". ' 

DL ]2'VT,1I 1 .57.. a '-ae l'd boras. -nú- 
; mero SOl'SJá?, repuestos y acceso rk?s pa- 
ra 3>od^re T. 137. .^ 

JPana.roq-uerar datot y >reitnar *piíegos¡¡ 
de «ondjciosfie generales, -clácrsuiat par- 
ticulai , es y especificaciones. dirig ! Ír Se a 
ia Dirección -General d«l Mateniai ufe- 
canizado del 'Ejército, Av„ ÍPigueiMia a.r- 
eorta 3351, todos ios .íias hfibile»e rueños 
loa Sábados, de 7 a 1-4 h^r^L-i 

«.3Í7-X0 L--3 . «SÍ-V..Í 7V7&7 



e.l 5 ÍJ-iNí? > ¡L-4 .,2 "«-v.3-6 ¡7.|5 7 

LieitaeiOn Pü'blica N° 547 a para ei 
día » de agosto de it'bí. 

PROVINCIA DK SAV LUIS 
. X"? 24' - - Hora 3>0,50: Provisión * 
instalación de un lavadero mecánico en 
ei Poiielínleo Pegkmal. 

Deposito de caraclía d.i licitación 
1 % -sobre el «monto del presupuesto 
oficial qu? es de t 562.620,00 xnín. 

Precio del legajo K* ■5.=4Ó7 ? 43,00 
moneda nacional 

Hora-rio de venta de & a 11 horas. 

I>a aDertui'a y I te tura de las propues- 
tas tendrá a lugar "el día y -hora antes 
mencionado en ^a -Dirección General de ; 
Ingenieros. 

Los inXereÉadps deberán remitir sui 
pi^o puesta en sohi« cerrado y lacrado 
ind ican do ; n-Otiicro, " ¡a , 'hora-" y obje- 
to de la lieita-idúT!, jiíidieñdo los del 
interior entregarlas t-p *i ¿Futrado 'Fe- 
deral de ia Provf cía de «¿n L^'i», has- 
ta^ el 26 de julio do D'357. ríen tro de 
las boras hábiles del mismo, donde los 
interesados podrán concurrir por datos 



¿grano 1S£4, T.;E 
! Airee. 



Ministerio de Marina 



Licitación PúbÜea N° 245 para e'l día, 

2 de agosto de 1D57. 
CfüD.VD DE BUENOS AITt-ES ] 

X o 24a — Hcr?^ 10,í0: provisiór. y, 
colocación de ^armarios y roperoe de 
madera en la obm: Construcción de una 
EesidT-ncia para el Personal Militar y 
Civil Superior. — .Deposito de garantía 
de licitación 1 % sobro el monto d e l pre- 
supuesto oficial <jti« es de Z 7-SO.000.00 
m!n. . — Precio dtl Legajo N° 6.S58 

3 52,0o. mío 
Horario de \-eiita de $ a 11 horas. 

-La apertura y lectura de las propues- 
tas tendrá, '-fugar el día y hora antes 
mencionado jn ia Dirección General de 
Ingeniems, . t donde los interesados po- 
drán concurrir por datos e Informes, de-, 
'hiendo remitir su- propuesta en sobre 
-ceTrado y iacrado, indicando:' nmero, 
día hora y objeto de la licitación, las 
0,00 deberán erieoutrarse con anteriori" 
dad a la apertura del acto. — J3uenos 
Aires, iunio de 1957. — Jefe Departa- 
mento Admio-istrativo. 

e.S;|7-N*L-3.í)*4-v.23j7|57: 



Licitación. Pública J N9 144, para el día 
2 de agosto de IÍ57. 

CIUDAD DE BUENOS AlHES 

■79° 244 — Hora: 10,30: Pi-oVisiOu de 
■chapas acanalados de hierro igalvanizado 
a entregarse <-n los depósitos de ía U. 
G. I. Avda. de los Constituyentes -5S51, 
con destiuo ís, Ut ©onetruccióu ¿e Ifl y 
20 galpones tipo "P" en varias Unidades. 
7— Depósito de garantía de licitación 
i % sobre el monto de la oferta si ex- 
cede de % 1*0.000,00 m}n. — Precio del 
pliego do condiciones especiales pe- 
sos ,2<0,í00 irifn. 

Kora-rio de venta d-' S a lü. : horas. 

La apertura y lectura de las propues- 
tas- tcndríl Jugar ei día y hora antes 
mencionado en la Dirección General de 
Injgenicros, ador.dt los interesados- po- 
drá-n coneurir por datos e informes, de- 



DIKBCCIOX BE ADMINISTRACIÓN 

Llámase si Licivación P-fibüca .ÍST 1-2, 
Expte. "D-lS.5'72|c|v.jI9"57., -para el -día 
'5 de agosto de 1-957, a las ,1:0. *0 horas. 
— Apertura en ia Dirección -de Admi- 
nistración, ,i -efectos de la reparación 
total del aviso Gaviota, casco, máqui- 
na, cubierta <tc. — pliegos de -bases 
y condiciones, -en la División Practi- 
caje, Paseo CdÓn 533, 7" piso, de 13,00! 
■hotas a 19,00 horas. — El Prefecto 
Nacional Marítimo. 

eA2|7-NOL-4.24-S-\v2i¡;7]57' 



e.'^7 T Nv L-4£07-v.2&7¡S7 



CUjUCIXX, «AKSTHK CEXKíríL 

l>IHEOCI)UN fiKNITHAL 

BKT, MATERIAL. 

Líláiiiase <a Lieitaeión-Pbliea ?. r ° '3 -2-3 7, 
^pam el día 24 de ¿uíao ^e 1057. a las 
horass para 3a prov'isiód de noeepiors 
y transmieore^. 

■Las ilotas de «fectos y presos g04ieml 
«d* condiciones -pued^i ser retirados ■$>} 
Jx Dirección Ge-nei'al dei Mater^gj &.*hvj- 
oáutioo (Deipr.ítoíííento Administriv-rv-Oí 
Tucumán 1'43S. -49 piso, de lunes ii vier- 
nes de 7/00 a -l-^O hoiíis. 

Apertura .de licitaciones; Tucu-iuAtj 
^S 9 WÍ-7, SfK splao. 

•e.2I.7-NO-L-3.f).C.S-v.lC:^-o 7 



ASTK-JiEROS 5T. FABRICAS 
X» VALES DEL ESTADO 
(A.F.N.E.) 
Llámase -a licitación ])ública i pai:a el 
día fi de agosto -de lí/5.7 a las 10 ho- 
ras, para .-Ja ejecución de la obra "Ins- 
talación de la red de tuberías para 
servicios * generales eii el astillero Río 
Santiago", provincia de Buenos Aires. 
Presupuesto oficial -m$n. 1:314.661,32. 
Garantía de ;a licitación m$n. l-a.l'íGvG 1 . 
Consulta pliegos, venta d* legajos x¿ 
entrega de propuestas: Astilleros y JFa- 
bricae :Navaies del Estado (A..F.N.E. ) 
Avda. Eduardo Madero y CangaÜo, ca- 
ipital Federal 

Precio del pliego m'?n. j¡O0. 

e.l^n-íNro L--4.'2?l-0--v.l< , 1 fSl»7¡ 



COMANDO Al^RÜO DE LVSlt'tl'i'OS 

ISSCüEILA Dlí SímOFlCLLt^i 
LlíLmase a X^cáxacíón PíibÜca ninite-- 
.■í* l|57, para :1a -contratación -d-í-1 In- 
vado de prendas de aspirantes y sci- 
dados de -este Instituto, hasta el Si d-.' 
octubre del 'porrientT ñiño t ^ue s** reali- 
zará, en el asiento del mismo el día 23 
de julio -do 1-9.57 a. las- 1-0.. 00 -hora-j. 

Pliegos de condicíon»?s e informes c-n 
la División Contaduría do la EectKia 
"de Suboficiales de Aeronáutica {Cór- 
doba). 



e.l5|7-N«L-<t.280-v.V7;í]: 



Ministerio' de Hacienda 



PlíEtfraCrrtíItA NACIONAL MARÍTIMA 
Expediente íD-.t2.«93 c.v]57 

Llámase a üicitación Pública uüsie- 
:ro 11, pana el día 5 de agosto de 1S57, 
a ias 10 horas, apt-rtura en la Diree-' 
cien de .Administración; para la ad-; 
. <quisición . d e maquinarias para taller 
mecánico y equipos de .soldadora a;u- 
tógena. 

pliegos de bases y condiciones ge- 
nerales, en la División Compras;, P. 
Colón 533, 79 piso. dc_ 8..3-.0 a 12J30' 
¡horas, — El Pref*ct-o Js-acional Ma- 
rítimo. 

cl^Jt-Kí» L-4.2-47-v.25j?|57; 



biendo remitir su propuesta ep sobre 

t informes, o en su > defecto rcmilitrlafl j cerrado y íacradq, ~ indicando^ -núinero, 
a la expresada Dirección General, las' día, hora y objeto de la licitación, las 
<j»e deberán eooontrarse con anterior}- ' qaé- d*berün encontrarse con anteriori- J 
dad- a la apertura del acto.- — Buenos: dad a 3a apeptnra del" acto. ^ Buenccsi 
^ir-cs, julio de .3-937. — .lífe Departa- Airee, iufio de i?57, Jefe Departa -Diento ? 
monto Adminlsíiratlvo. Administrativo. 

e.2j7-N9 L-3.S60-v.23J7¡C7 e.2]7-N? L-3:365-v.23lv-|5." 



Eij>edlente In8.7ií2 cAj57 
.Llámase a Licitación Pública .N° í.í 
para el día 1 d o- -agosto de 1S57, a las 
.10 horas, apertura en la Dirección de T 
Administración; para la adquisición de 
i(C'03 Sesenta motores portátiles tipo 
fuera d^ borda, de 7 a 10 H. P- 

Pliegos. de bases y condiciones gene- 
rales, en la .División Compras, Paseo 
Colón' 533Í 7 9 piso, de S.30 a 12,30;' 
horas. — E : J PrtíEec't-o Xacionai .-Ma- 
rítimo. 

e.«l i I7-X9 Zr4 .-2-24-V.24Í7357 



DERÍ>ecIOX ÜENERAl, 1>E 
«OMINISTRQS DEL ESTADO 
EApediciites Jiros.: 2&.185J57 y 25.ltS4l;>7 
Uámase a licitación -pública, para 
la concesión de los comedores y Ba- 
res de las Unidades Turísticas de Eie- 
balse Río Tereero <Tcia. de Córdoba; 
¡y Chafad mahil <Pdo. do CMial. Puoj--' 
rr-edón) Peta, de Buewos 'Aii'es. 

.La apertura -de -las -propuesta* se 
reahzarA el .día ^ de agosto de is^T, 
a las 12 horas y 15,30 .horas, ■rcspfiedi- 
vameníe, en ¡a Dii«ccióii Gral. de -Su- 
iHihiistros del Estado., -calle HipóHío 
Irigoyen tí> 12SÍ. -Capítai Federal. 

Retiro de pliegos de condiciones: En 
la Dirección Oral, do Sunvinfetros del 
.Estado, en" ias Unidades Turísticas de 
embalse y Cbaaiad-mataíl y Delegacio- 
nes de la Dirección Gral. Impositiva, 
de Córdoba, Río Cuarto, Mendoai, H'O- 
^sario, Santa 3^e, Tne-um.tn, Mjir del 
Plata, Necoohea y La Plata. 

e.l5|7-NO Tj-4.*"C4-v.2'Í!Íy-;5.7. 



SUpeOiente W*' «S.^-M-ST 

loSámase .a licitación pública, para -ía 
provisión de tela de brin de algodón. 

La apertura de -las propuestas se rea- 
lizara el día 31 de julio de 1*57. a la* 
12,15 horas. 

Pliego de -condiciones y ííreseivfcaeió» 
de propuestas, H-ipÓHto Yrigcyen - nú- 
mero 1230, Capital. 

e.lOÍ7-'N° I.-4.17-S-Y.2Iíj7íj57 



Llámase .a Licitación Pública X9 *76, 
para el día 13 -ae agosto- de 1SS7 a las- 
1C,30 horas, para 'ia oonstrueción- do 
la. red de distribución Je &cmn y- r.Uia. 
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eaa en el Barrio de Viviendas Transí* 
torias N° 4, ubicado en el predio com- 
prendido por ' las calles Avenida San 
Martín, Puán, ViHaritu, y A." Finí de 
la localidad de Caseros, Partido de San 
Martín, Provincia de Buenos Aires, con 
un presupuesto oficial"df $ 1.870. 087,70 
moneda nacional. " 

Las propuestas serán abiertas en e! 
día y hora arriba indicadas, en el De- 
partamento de Suministros ■ de la Di- 
rección General de Construcciones. De- 
fensa 180, Capital Federal. 

Los priegos se suministrarán cu el ci- 
tado Departamento, calle Alsina 363. 
ler. entrepiso. Capital Federal, previo 
pago en Tesorería. Avenida San Juan 
N° 250, Capital Federal, de la suma de 
m$n. 100. — po Jas bases generalas y 
m|n. 300. — por los pliegos. 

Las propuestas que no se presenten 
con fodos los requisitos exigidos por las 
bases o que ofrezcan variantes no ad- 
mitidas, serán rechazadas sin otra con- 
sideración. „ 

e.8|7-NíL-4.l66--v.22|7|57 



cié de S00 a 800 metros cuadra- 
dos. 
Para consultar detalles, retirar plie- 
gos de condiciones y presentar pro- 
puestas, dirigirse a la sede de la De- 
legación, calle . Carlos Pellégnni nú- 
mero 700, Concordia. Provincia de En- 
tre Ríos, donde se efectuará la aper-. 
tura de ias propuestas el día 19 do 
julio de 1957, a lie. 10 horas. 

c.l2|7-.\" L-4.233-V.16J7I57 



' Llámase a Licitación Pública N? 577, 
para el día 13 de agosto de 1957, a 
las. 18 horas, para el estudio, proyecto 
y construcción de una planta de trata- 
miento de líquidos c-oacales y red de 
colectora, para conexión con bocas de 
registro, en ~el Barrio do Viviendas 
Transitorias N° 4, ubicado en e-i predio 
comprendido por las calles Avenida San 
Martin, Puán, Villar i no y A . Pini, de 
la localidad de Cas3ros, Partido de S:vn 
Martín, Provincia de Buenos Aires, con 
un presupuesto oficial de $ 2.500.000,00 
moneda nacional. 

• Las propuestas -serán abiertas en el 
día y hora arriba indicadas, tu el De- 
partamento de ' Suministros de ia Di- 
rección General de Construcciones,' De- 
fensa 180, Capital Federal. 

Los pliegos se suministrarán el citado 
Departamento, calle Alsina 303, ler. 
entrepiso. Capital Federal, previo pago 
en Tesorería Avenida San Juan 250, 
Cap'tal Federal, de la suma de $ 100 — 
ni n. por las bases generales y S 200. — 
nifn. por los p"i-sgos. 

Las propuestas que _ no se presenten 
con todos los requisitos exigidos por las 
boees .o que ofrezcan variantes no ad- 
mitidas, serán rechazadas sin otra con- 
sidernc'ón. 

c.8|7-N°L-4.1P6-v.2 2|7!57 



«ANCO INDUSTRIAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 

L'ámase a Licitación Pública N" 239, 
referente a la adquisición de 2 ca- 
mionetas rurales, nuevas, motor a gas- 
oil o nafta. 

Los pliegos de .ondiciones corres- 
pondientes serán retirados en el -Dpto. 
de Compras y Suministros, 'calle 25 
de Mayo 145, 2* piso. of. 79, de lunes 
a viernes, de 12 a 15,30. . 

La apertura de las propuestas se 
efectuará en !a Gerencia de Adminis- 
tración el día 25 de julio de 13;! 7.. 

e.15 7-N9 L- 4 . 26 3-v.l7l7|,'>7 



INSTITUTO NACIONAL 

DE ACCIÓN SOCIAL 

Hogar E?euela Domingo F. Sarmiento 

(Ezeiza) 

Licitación Pública N° 1. — Provi- 
sión: iTuta. — Monto aprox.: pe- 
sos l.íO. 000,00. — Plazo de provisión: 
31 p 12|"»7. — Apertura: 19|7¡57 a as 
8 hs. — Informes: Hogar Escuela. 
Ezeiza, Suministros. 

■ Licitación Pública N° 2. — Provi- 
sión : Leche y derivados. — Monto 
aprox. $ 150.000,00. — Período de pro- 
visión: l"lS al 3lll2|57. — Apertura^ 
19|7|57 a las 9 hs. _ — Informes: Hog¿*r 
Escuela, Suministros, Ezeiza. 

Licitación Pública N9 3. — Provi- 
sión: Verduras. — Monto aprox. pe- 
sos 180.000,00. — Período provisión: 
1°ÍS al 31|12|57. — Apertura: 19|7|57 
a las 10 hs. — Informe»: Hogar Escue- 
la, Suministros Ezeiza. 

Licitación Pública N° 4. — Provi- 
sión: Carnes y derivados. — Monto 
aprox. $ 180.000,00. — Período provi- 
sión: lo!» al 31|12J57. — Apertura: 
19|7|57 a las 11 hs. — Informes: Ho- 
srar Escuela, Suministros, Ezeiza. 

c.l5|7-N n L-4.231-v.l6¡7¡57 



DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

Llámase a Licitación Pública N9 1, 
(expediente N' 290.724(57), para la 
adquisición, con destino a las Oficinas 
de esta Dirección General Impositiva, 
en la ciudad de Concordia, Provincia 
de Entre Ríos, de: 

a) Un edificio desocupado para de- 
moler in terreno de 600. a S.00 
metros cuadrados de superficie, 

b) o un terrena baldío con superfi- 



Llámaso a Licitación Púbüea X? 1, 
(expediente N? 290.735:57), para la 
adquisición, con destino a las Oficinas 
de esta Dirección General Impositiva, 
en la ciudad de Concepción dfel. Uru- 
guay, Provincia de Entre Ríos, de: 

a) Un edificio desocupado para dc- 
mo-er en terreno de '150 a 500 
metros cuadrados de superficie. 

b) o un terreno baldío con superfi- 
cie de 350 a 500 metros cuadra- 
dos. 

Para consultar' detalles, retirar plie- 
gos de condiciones y presentar pro- 
-puestas, dirigirse a la sede del Dis- 
trito, calle España N° G3|G7, Concep- 
ción del Uruguay, Provincia de Entre 
Ríos, donde se efectuará la apertura 
de las propuestas el día 1.9 de julio de 
1357, a las 10 horas. 

C.12J7-N9L-4.234-v.l6¡7|57 



El pliego de condiciones se encuentra 
a disposición de los interesados en la 
Dirección General de Administración 
(Sección Licitaciones), Pasco Colón 974, 
¡2 V piso (Oficina N* 128) Capital Ks- 
deral. — El Director General*. 

c..10|7-I:pL-.4.197-v.23|7|57 

Licitación PiíIjííoh Xv 80 
ISxpctlif.'iHC ii° Jt.96r>¡-,7 

Limase a licitación pública, para el 
día* 26 del mes de julio, a las n horas. 
pa.r a la adquisición de 10.000 litros de 
insecticida a base de Malation einitl- 
slonable al 25 % - d"¡ principio activo y 
5,000 Its. de insecticida a base de Ma-, 
Inthiún emulsiona ble al 50 % de prin- 
cipio activo, 

Ei püego de condiciones se encuen- 
tra a disposición do los interesados en 
!a Dirección General de Administración 
(Sección Licitaciones) Paseo Colón 974, 
j 2 o piso, (Oficina n° 12S), Capital Fe- 
deral. — El Director General. 

e.4|7-.\ t0 _L-4.02"0-v.l3[7|5'7 



Llámase' a Licitación Pública N° S. 
para la adquisición con destino a las 
oficinas de esta Dirección General im- 
positiva en la Ciudad de Lomas de Za- 
mora, Provincia de Buenos Aires. — 
Expediente Ñ° 290.727|57, de: 

a) Un edificio desocupado para de- 
moler en terreno de 600 a 800 
metuos cuadrados de superficie. 

b) o un terreno baldío con superfi- 
cie de 600 a S0O metros cuadrados. 

Para consultar detalles retirar plie- 
gos de condiciones y presentar pro- 
puestas, dirigirse a División Compras, 
Lava lio 12G8, 4° piso, Capita¡. donde 
se efectuará,, la apertura de las pro- 
puestas el día 1? de agosto de 1957, 
a las 13 horas. 

c.ll!7-N9 L-4.214-v.24|7¡57 



Llámase a Licitación Pública N° 7, 
para la adquisición con destino a las 
Oficinas de . esta Dirección General Im- 
positiva, en la Ciudad de Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires. — Espe- 
diente N9 290.726|57 de: 

a) Un edificio desocupado para de- 
moler en terreno de 600 a S00 
metros cuadrados de superficie. 

b) o un terreno baldío con" superfi- 
cie de 600 a 800 metros cuadrados. 

Para consultar detalles retirar plie- 
gos de condiciones y presentar propues- 
tas, dirigirse a División Compras, La- 
valle. 1268, 49 piso, capital, donde se 
efectuará la apertura de las propues- 
tas el día 20 de 1ulio de 1957, a las 
13 hora* 

G.5J7-N9 L-4.031-v.l9¡7¡57 

Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 



Licitación Pública N' 80 
Llámase a licitación pública para el 
día 2 del mes de agosto a las 13 horas, 
para la venta de chapas barrera de hie- 
rro galvanizado, grapas, clavos y bo- 
cazanjas de igual material en desuso 
que fueron utilizados en campañas con- 
tra la langosta por el Ministerio" de 
Agricultura y Ganadería, existentes en 
los Depósitos y Jefaturas de Zona de 
Villa Nueva (F.C.N.G.B.M.), Rafaela 
(F.C:N.G.B.M.), Río Cuarto (P.C. 
N.G.B.M.), Marcos Juárez (F.C.N. 
G.B.M.), Cavanagh (F.C.N.G.B.M. )\ 
Tancacha (F.C.N.'G.S.M.), Isla Ver- 
de (F.C.N.G.B.M.), Cruz Alta (F.C. 
N.G.B.), Santa Fe (F.C.N.G.B.M. ), 
Rosario (F.C.N.G.B.M.), Elortondo 
(F.C.N.G.B.M.), Paraná (F.C.N. 
G.U-), Formosa (F.C.N.G. U. ), y Po- 
sadas (F.C.N.G. U.). 

El pliego de condiciones se encuen- 
tra a disposición de los interesados en 
la Dirección General de Administración, 
Suministros y Patrimonial, Paseo Colón 
N° 974, 2* piso (Oficina N° 128) Capi- 
tal Federal y en los "Depósitos y Jefatu- 
ras de Zona indicados. 

El acto de apertura tendrá lugar en 
la Dirección General de Administración. 
— El Director General. 

e.lO|7-Nv L-4.196-v.23 [7157 

Licitación Pública Ni 89 ' 
Expediente N"> 631¡57 
Llámase a licitación pública para el 
día 31 del mes de julio, a las 13 horas, 
para la adquisición de repuestos para 
el mantenimiento de helicópteros. 



Licitación Pública NV 85 " 
Expediente n" 40.. 717¡ 1907 
a Llámase a licitación pública, para el 
día 20 del mes de julio, a Jas 13 horas, 
para la adquisición de diez (10) auto- 
motores tifo "jeep" motor carburación 
a nafta, tracción en las, 4 ruedas, ca- 
rrocería totalmente metálica. 

El piloso do condiciones se encuen- 
tra a disposición de los interesados er. 
la Dirección General 3e Administración 
(Sección Licitaciones), Paseo Colón 1>H, 
2° piso, (Oficina n' 128), Capital Fe- 
deral. — E. Director Gener.il 

e:3|7-X° ¿r? . 9D4-v.l7|7|57 



Presupuesto oficial m$n, 1, 612.57». 00 
destinados para ^oficina^ en general pa» 
i"a el edificio Sede del Ministerio do 
Comercio e industria de la Nación, sito 
en Avda, Julio Á- Roca y calle^ Alsina 
y Chacabuco, se recibirán ofertas ya 
sea por secciones en formo total o par- 
cial. 

Retiro de pliegas en la Oficina da 
Comprae de C1EÍ>PK. — Compañía Ge- 
nerul de Obras Públicas E. N. Bernar- 
do, de trigoyen n? 330. 3er. piso, Ca- 
pital, de lunes a viernes de S a 11 boras, 
y ele n a 17 horas, previo pago pesos 
moneda nacional 300. — 

C.4J7-N C L-4.024-v.lS.7|57 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
FISCALES 

LICITACIONES PUBLICAS 
2917)07: Lata., para ú litros de aceita' 
(64G6), a las 10 íioras. 

31|7|S7: Vive res "frescos (G52'2), a las 
12,30 horas. 

5|S(57: Esqueletos de madera (G-165), 
a las 11,30 horas. 

19¡S|57: Cañería de conducción (6493), 
a las 10 horas. ' 

20JS15 7: Chapas de acero galvaniza- 
I das (G4S3), a 'ais 10,30 horas; Man- 
gueras <64S5), a la« 11 hora.s. 

22|8l57: Cables' de acero (8503), a 
Jas 8,30 horas. 

e-.12J7-N° L-4.23C-v.25f"|57 



Llámase a Licitación Pública núme- 
ro 13S-P, para la adquisición de fusi- 
bles, cartuchos fusibles, porta fusibles, 
\nter ruptores, mÍcro*interruptores, . ba- 
ses toma corriente blindada,- blocK ter- 
minal para motor tipo G. E. C, lám- 
paras para señales, lamparas para cen- 
tral telefónica, vidrios pa?¿ reflector, 
receptáculos tipo G. E. C, cable bajo 
goma reforzada, bobinas eléctricas tl- 
p^ "Klaxet", resortes para válvulas d* 
vacío de torres ' marinas, discos para 
válvulas y amortiguadores para válvu- 
las, de. acuerdo con el pliego de con- 
diciones qut se entregará, a los inte- 
resados en la Gerencia de Administra- 
ción y Contabilidad, calle Bartolomé 
Mitre 559, 4° piso, oficina N? 438, Ca- 
pital Federal. 

El aero de apertura de loa sobres 
que contengan las propuestas Se reall- 
tui'A e-í día 29 de luüo del aíío en curso, 
a las .17 horas, en la Gerencia precitada. 

Buenos Afres, 5 de julio de 1957. — 
Gerente de Administración y Conta- 
bilidad. 

e.5t7-X0 L-4.038-v.1.9|7j5i 



DIRECCIOX GEKTERAL 
»E ADMINISTRACIÓN 
Licitación Pública N* itft 
Expediente n<> 78.080¡1&57 
Llámase a licuación publica, para el 
día 22 del mes de iulio, a las 13 horas, 
para )a adquisición de siete (7) má- 
quinas de calcular para cuatro (4) 
operaciones (2) eléctricas de ambas co- 
rrientes y 5 manuables). 

El pliego de condiciones ge encuen- 
tra a diapoíiición de los interesados en 
la Dirección General do Administra- 
ción "(Sección Licitaciones), Paseo Co- 
lón 974, 2do. piso, (Oficina 128). Ca- 
pital Federal. — El Director General. 
C.15|7-N9 L-4.273-V 17|7]57 



Ministerio de Comercio e Industria 



GAS DEL ESTADO , 

. LICITACIONES PUBLICAS 
Pliego N 9 3628: Juegos do correde- 
ras y rejas de distribución' p{niedidores 
GE-5 y|o P-6. 

Apertura 23|7, 10 horas. 
Retirar pliegos en Alsina 1149, de 
7,30 a 13,30 horas. 

e.l5|7-N°L-4.2GÓ-v.l9|7¡57 



Pliego N° 3626: Construcción, monta- 
je y prueba de una caldera de 25 ton. 
hora de capacidad, en la Superusina 
Corrales. Apertura 29¡7, 10 horas. 

Pliego N° 3627: Materiales y ladrillos 
refractarios. Apert. 22|7, 11 horas. 

Retirar pliegos en Alsina 1149, de 
7,30 a 13,30 horas. 

e.4l7-N° L-4.017-v.l»j7|57 



Comisión Técnica Asesora Construcción 
Edificio M. O. t. 

Llamase -a Licitación Pública n° 331, 
para el día I o de agosto de 1S57, ho» 
ras 15, para la Provisión y Colocación 
de Alfombras, Carpetas, cortinas y Sto- 
res. " — 



22|7|57: Productos frigoríficos (6521), 
a las 13 horas. ■ 

24 7157: Víveres secos (G523), a las 
9 horas. 

I°|8t57: Cañería y accesorios (6295), 
a las 9,'30 horas; Gabinetes con ele- 
mentos para control de inyección (6 4 28), 
a las S horas. 1 

2|S|57: Bronce . fosforoso (6299), a 
las 8,30 horas; Herramientas (6321), 
a las 9.30 horas. 1 

5|SJ57: "Picos para surtidore s (6431), 
a las 10 horas; Empaquetaduras (6455), 
a .las 11 horas. 

C|S|57: Accesorios para líneas aereas 
(6369L a las 10,30 horas.- 

7|S'5T: Tanques ¡de acero de 500 nij 
(6368), a las 9 horas; Torno monopo- 
lea (6367), a las ¡S, 30 horas; Ranurar 
caños de 5' %*' '(6434), a las 10,80 
boras. 

8¡8|57: Herramientas (6370) a las 
8,30 horas. 

e.l2¡7*X9 L-4.237-v.l8|7|57 



Licitaciones publicas locales en el 
Interior 

YACIMIENTO PLAZA HUINCUL ' 

18|7¡57 — a ¡as ! 17 horas. — Pliego 
n° 298: Contratación mano ¿e obra y 
materiales para la reparación general 
de 1 G casas en Campamento Central 
de este Yacimiento . 

9[8¡57 — a las ló horas. — Pliego 
n 9 322: 7.000 metros caño cemento 
comprimido, .de- 6" 'de diámetro. 

Pliegos y datos en Administraciót 
Xeuquén (Plaza Huincul). 
YACIMIENTO 
COMODORO ; RIVADAVIA 

6|8|57 — a las 15,30 horas. — Pliego 
nv M-133: Motores 1 G. M.71. 

Pliegos y datos en la Oficina a» 
Compras y Contratos de la Adminis- 
tración- del Yacimiento Comodoro Ri- 
vadavia. ( 

e.lg^-N L-4.238-v.l8|7|57 

LICITACIONES PUBLICAS 
19l7|57: Contratación explotación del 
restaurant y confitería de la exposi- 
ción "Bodas de OrO YPF" (6.513), a 
las 10 horas. i 

e.lll7-N9 L-4.213-v.l7|7|57 

2 2|7|57: Pintura anticorrosivas es- 
peciales (6435), a las H,30 horas. Hor- 
no para caldera buque tanque M- Freía 
(6461)/ a tas 12 horas. 

9|8¡57: Cementos (6433), X las 10 
horas. ' ' 

e.4|7-N9 3>4.022-v.lSÍ7|-j7. 



AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
Licitación Pública N? 122J57 

Llámase a Licitación Pública nume- 
ro 122|57, para el día 9 de diciembre 
de 19S7, a las 12 h'oras, para el su- 
ministro y montaje ^e lajs instalacio- 
nes electromecánicas de la ' Central 
Termoeléctrica "9 do Julio", Mar del 
Plata (Pela, de Buenos Aires) , cuyo 
presupuesto oficial asciende' a la su- 
ma de m$n. 80.000.000,00. 

El pliego de condiciones especiales 
cuyo valor es de m$n. 1.000,00 podrá 
consultarse y adquirirse en las oficinas 
de Talleres y Suministros, calle Lava- 
lio 1554, Capital Federal, todos los días 
hábiles de 12 a 16 horas. 

■C.12|7-N t Í L-4.235-v.25]7|57 
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. Licitación .Pública ,N° 1_21|57 
Llámase a Licitación' Pública nflme- 
' ro J 21)57, para el .día 2 de- d'lcieipbre 
üe 1957, a las 12- horas, para el.sunil- 
nistro y montaje de ;as instalaciones 
electromecánicas, de la Centra Termoe- 
léctrica "Tucumán." (Prov- J de Tucu- 
mín), cuyo presupuesto oficial .ascien- 
de u la suma de m$n. 84. Ú 0.000, (M): 

El pliego' de condiciones especiales 
cuyo "valor es de mtn. 1.000,00 podrá 
consultarse y adquirirse- on \Bs oficinas 
de Talleres y Suministros, calle Lava- 
He 155G, Capital Federal y en las -ofi- 
cinas de la Zona Norte. Bolívar 11*50, 
TucunfiLu, todos los días hábiles de 12 
a 16-horas. Felipe S- Tauber, a[e. 

Talleres y Suministros. 

e.5!7-N9 í J -4.034-v.l9[7 J (57 



. CO.tfHUS-riBX.KS SOVJDOS (ENDE) 

Licitación Pública N9 54, Transpor- 
te de pontee, desde: A'to Rio Mayo y 
Alto Río Senguerr, hasta Puerto .nío 
Gallegos. ■ - ■ ' 

Apertura 2G de agosto 
las 16 horas; e»- Av. R. S 
Capital. i '..■■■ 

■ Informes ■ y pliegos en la misma. 

c.llf7-N9 L-4:219-v.24(7l67 



. ■ .Llamase (Licitación Pública N 8 . 3. 1-03,-i.r entino -Amegiíiíio'' — : Capital San Juan. 

hasta .1?- de ' agosto' «c 1357,. .a las ' 17 \ n .$n. 3.515,861.35. 
■horas, provisión: Velocímetros eléctri-L presupuesto' oficia] del Grupo 70 — • 

ees, Magnéticos, Sextantes. Marinos, A.n-|. m j |V i2.86C.C22.20. 

leojes prismáticos, Sonda , ecoica, C. l 'o 



de 1957,- a 
Peña 1190. 



Licitaciones Públicas día 1.9]7l57, nú- 
mero 32. Radiadores, 1-6.45 horas; nú- 
mero 55, Material eleetUco, J7 libras." 

Informes y pliegos en Av, R. S. Pe- 
t>a 1100, capital. 

C.'10j7-N9 Lr4.180-v.l«}7|C7- 



C. E. N? J2.-Í.523J57 
Llámase a Licitación Pública DNM. 
nO ,15|&7, para el día 23 ■ de julio de 
1957, a las 16 horas, para la: 

Preparación Integral a. nuevo del ca- 
mión tanque aguatero "International" 
Modelo 194C — ' K. B. 5 Motor núme- 
ro lS7.338c.iInt. 28).' 

El pliego do bases y condiciones- de 
tallado está a disposición de los inte- 
resados en la Dirección NacionaJ de- 
Minería, Departamento Administrativo 
(Compras), calle Perú 662, 2 o piso. Ca- 
pital, de ll,"0 a 17.30 horas. ' " 

e.l0i7-N°- LHt.l.81-v-.16|7j57 

Licitación Pública N° 52, Transpor- 
te de postes por camión, desde El Mal- 
tón hasta ln¿. Jacobaccí, FCGK. 

Apertura 8 de agosto 1957, a las 1-C 
horas, en* Av. R. S- Peña. 1190, Capital. 
Informes y pliegos e n la misma. 

C.'5J7-NP Lr4. 035-v:l'9t7l57 

Ministerio de Obras PúbHcas 



: nó'mcEros,. Planfmetro¿ y varios. 

Consultas y propuestas: Dirección 
Nacional de Construcciones Portuarias 
y J Vías Navegables. — Dirección de 
Sii ministros, Carios Calvo- 190, 2 9 piso, 
Capital.. 

Pliego: $ 15,00 moneda nacional., 

e.ll¡7-N9 L,-4.2£.0-v.24|7|5 7 



Llámase Licitación Pública N9 3.103, 
hasta 31 de julio 1957, a' las 17 horas, 
provisión: -Leña madera dura' Campaña 
tipo ferrocarril. 

Consultas y propuestas: Direceióu Na- 
cional de Construcciones Portuarias y 
Vías Navegables. — Dirección de Su- 
-ministros, Carlos Calvo. 190, 2° piso, 
Capital. 

l>Hego '?; 15,00* mjn. 

■ s .. - e.lO'7-N° L-'4.189-v.23|7|57 



- Licitación-' .pfüilicn ■ de' las .obra.»... dfj 
puente sobre ti ríú Grande ~ frente a 
Pálpala (coñstrucc.fm de defensas). 
$ 283.375,50. 

■ Presentación propuestas: 6 
a las 15 horas, en la Silla 
ciones, Av. Malpó 3,- planta 
pital Federal. : 

0.12J7-N 1 ' L-4.240 



de agosto, 
de Wclta- 

b-ja, Ca- 



' Grupo' S° — Comisaría — Dpto. San- 
ta Lucía, m|ñ.' 1.455.067.35; Municipa- 
lidad y Juzgado de Pas — Dpto, Santa 
Lucía, m|ri.L780. 786,82; Escuela 'An- 
tonia Villascusa" — Dpto. Santa Lucía. 
m$n, 2.987.482,61; Municipalidad y Co- 
misaría — Dpto. • San Martín, mín. 
2.869.515.50; Escuela "Juan Jufré" — 
Dpto. de Angaeo, m$n. 3.173.010.44; 
Municipalidad y Comisaría — Dpto.- de 
Angaeo. mJn. 2. 910.5Ü2. 92. 

Presupuesto ofic-al del Grupo S9 — 
m*n. 1-5.17C.431.64. 

Grupo' 9 o . — Escuela "Presidente -Ave- 
llaneda'" — Diato! Chimbas, J 2. 974. 473.07 
mjn.; Municipalidad y. Comisaría — 

Dpto. Chimba?. % 2.773. 269. 1G; Cárcel de| incitación pública, -do las obras de 
Mujeres — Dpto. Chimbas, $ 2. 139- 706.51 * Rpta s,' tramo Torrugns . -- Villa' Ma- 
m|n.; Municipalidad y Comisaría — ría, sección Leones- — Bel: Vil le- (Km. 
Dpto. AibardCn. m?u. 3.15L158-1-S: Es- 464,250 — Kilómetro 502J100), ' pesos 
cuela "Camilo Rojo" — Dpto. Albard'Ón, .-■$ 17.402 .028,*< 5 y Alternativa: pesas 



í i;oi 

Licitación |júb.ica, nava la provi- 
sión- dé 5.000. m3. de ripie arcilloso al 
pie -de la obr :L , Hutas -12 y 14,. tramo 
Puerto Constanza — C. del Uruguay, 
Km. 127 Km. 132,4, $ 510.000. 

Presentación propuestas: l' de agosto. 
a las 15 horas, -en la Sala -de Licita- 
ciones, Av. Maipú 3. planta bija, Ca- 
pital Federal. ' - 

«;.12|7-X9 L-4.241-v.i°|8|57 



Escuela "Sofía L. de 
Dpto. Albardón, mtn. 



■m(.n. 2,924.264.45 
Klappenback" — 
2.675:585,77. 

Presupuesto .oficial del Grupo 
mjn. 16.688.462. 14. 



9? — 



Postérgase- hasta ei día 31 de julio 
de- 1?57, J a las 15 horas, lu apertura ¡Je 
la . Licitación Pública NP 47 — Cous- 
-txucción^ -de " 47 edificios, por "ajuste 
alzado", con-espondientce a 1 ' la Prime- 1 

ra Etapa del' Plan de Reconstrucción ¡ Importe tetal del presupuesto-oficial;. 

-de San Juan, cuyo llamado se había [(Grupo 1 al ?) — S 1 26.364.065.4Í m!n.j 

fijado para .. i día 12 de julio de 1957, Pliegos y consultas: Las .consultas Que.j Licitación pública, de Jas -obras áf. 

a la "misma hora; pudie D do las firmas ¡los proponentes consideren necesaria ¡'Ruta 9, tramo Tortugas — Villa Jío- 



S. 003. 549,-00. 

presentación nróp.ucstas: . 9.* de agosto, 
a-.las 15 ho.r.KS, on la Sala de .Licita- 
clones, Av.. Maipó 3, planta b2ja, Ca- 
pital. Federal. ., , 

. Vl2|7-N°L-4.242-v.l%Slo7 



deberán- sor formuladas por escrito cu - ría, 

la Dh-ecc'ón Racional de Arquitectura .-'óniRtFOs -41.9.4-00. — ICiWme tros 4 64,2-50). 



concurrentes efectuar ^co ti ¡aciones- poi' 

ohra yjo gr-u-poa' de -otras que a. con _ - 

tinuación so detallan: ■ ' (División Licitaciones y Contratos), $ 22.134. 795. G2 

Grupo I o — Escuela "Procesas ñ. ; Avda. 9 de Julio 19 25. piso 11?, Capital- 9. 695. 4 M, 00. 
de -.Lenoir", —Dpto. 9 ^le JuÜo pesos ] Federal, hasta cinco C5) días hábiles' Presentación propuestas 
2.327-719.48 mj.i.; Municipalidad j C --ances.de la fecha de apertura de laa,'* 1 / 1 ' 1 » 15 horas, -en la Sala de Licita- 
misaría. — Dpto 9 de Julio pasos ! propuestas y en el Departamento Cór-'¡ ciónos,- Av. Maipú 3. planta bsja, Ca 

! pftal Federal. 



Alternativa: pesos 



7 de agosto. 



3.0'75.413.Í0 mjn.; Municipalidad j Co- deba. Avda. 9 de JuÜo N T í" 7-61. íCórdo- 
hiisaría. — Dpto. 25 de Mayo, pesos na), Divis'ón Mendoza. ' calle Mitre nú- { 
2.7UH. 977,77 m|n.; Escuela *;Domingo de mero 593. (Mendoza) _*- en lo Conduer i 



o.l2Í7-N ,í L-4.243-v.l°i8-|67 



DHtECCJION NAOIOÍÍAL 

DE AEQUITlíCTÜRA 
l>íreccl6n 'ele StmUiilstros 
Llámase a Licitación Pública N° 50, 
hasta t-I 5 de agosto "de 1957, ' 1-G horas, 
provisión piedra granítica triturada. ■ 
Consultas y . propuestas: Dirección 
Nacional de Arquitectura. — Dirección 
de Suministros, Carlos Calvo 190, ler. 
piso, Capital. 

Pliego: S' 15, — moneda nacional. 

e,15|7-NO L-4.271-v.26|7¡57 



Llámase a Licitación Pública N° 49, 
hasta el 24 de julio de- 1957, 16 horas, 
provisión de cámaras y cubiertas. 

Consultas y" propuestas: Dirección 
Nacional de Arquitectura.- — Dirección 
tle Suministras, Carlos Calvo 190; ler. 
piso, Capital. 

PHcgo: % 10,00 moneda nacional. 

e.l2]7-N° L-4.245-v.l6}7Í57 

DIRECCIÓN NACIONAL 

DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 

X VÍAS NAVEGABLES D1BECCION 

DE SUMINISTROS 

Llámase Licitación Pública N?' 3.103, 
hasta el 25 de julip de 1967, a las 17 
horas, • provisión: FerromoHbdeno, Ce- 
mento y ladrillos refractarios, Crisol, 
Cloruro de calcio, Magneeia plástica, 
cuarzo molido o impalpable y varios. 

Consultas y propuestas: Dirección 
Nacional de Construcciones Portuarias 
y Vías Navegables. — Dirección de Su- 
ministros. C. Calvo 190, 2 o piso, Capital. 

Pliego: $ 10,00 moneda nacional. 

e.l5|7-N9 L-4.266-v.l7|7¡57 



&ro". -— Dpto., _25 de v Mayo, pesos 
,2.719.557;06 mjn.; Escuela "Juan E. 
"Serú". — Dpto.. Sarmiento ? 2.372.119,77 
-mili. ; . Municipalidad* y Comisaría. — 
Dpto. Sarmient.., ? 3.111.730,06 m|n. 

Presupu t-s'to oficial del Grupo lO — 
$ 16. 371 . 517,64 moneda nacional. 
v Grupo 2 o — Escuela "Juan La valle". 

— Dpto. Caucóte, S 3.299.397,88 m'n.; 
Escuela "Pedro Echagüe" de Villa In- 
dependencia del ppto. Caueete, pesos 
3.3 20.383,72 ]njn-; Escuela EipóÜto 
Vicj-tes". — Dpio. Caueete, $ 3.100.320.37 
mjn.': Escuela- 'Leonor "R. de Benítez" 

— Dpto. Caueete, l 2.4-07.390,99 mjn.- 
>Muntcipalidad — Dpto. Caucóte, pesos- 
3.561.490,57 mjn.; comisaria "¡^ — Dpto. 
Cauce téj $ 1.385.429,55 mjn. 



. Llámase Licitación Pública núme- 
ro 3'.101. hasta 24 de julio de 1957, 
17 horas, provisión; Electrodos de gra- 
fito. 

Consultas y propuestas; - Dirección 
Nacional de Construcciont-s portuarias 
y Vías Navegables. ' — Dirección de Su- 
ministros, Carlos Calvo 190, 2*- piso, 
Capital. 

Pliego: í 5,00 moneda nacional. 

«.12|7-N9 L-4.246-v.l6|7|57 



'Presupuesto oticJal del Grupo 2° — 
$ 1.7.074.4:13,08 moneda nacional. 

Grupo 3 o — Escuela "Josó M- To- 
rres. — Dpto. Pocito, ? 2.306.9 71.40 
m|n.; Eacuela "Pedro Alvarez" - — De- 
partamento Pocito.. $ .2.449.816,74 m|n.; 
Municipalidad, Comisaría y Registro Ci- 
vil. — Dpto. Pocito, $ 3-311. 2S9, 10 
mjn.; Escuela "Juana. C. Aberastain". 
— Dpto. Rawson, ? 3.676.572,34 mjn.; 
Escuela "Justo J. de Urquiza". — De- 
partamento Rawson, $ 3.337.034,46 mo- 
neda nacional. 

Presupuesto oficial del Grupo 3 1 ? — 
$ 15.081.684,04 moneda nacional. 

' Grupo 4*? — Escuela "Cecilio Aví- 
la'\ — Loe. iíawson, $ 2. 924. 485,65 
m¡n. ¡ Escuela "Candelaria A. de &o- 
doy". -i- Loe. Rawson, $ 3.215.181,27 
m|h.; Escuela. "Fray Luis Beltrán". — 
Loe. Rawson, % 2.931.860,85 mjn.; Cor 
misaría. — Loe. Rawson, % 1.332.778,-22 
m\n.; Municipalidad — Loe. Rawson. 
% 2.365.307,59 moneda nacional. 

presupuesto oficial del Grupo 4 o — 
$ 12.769.613,58 moneda nacional. 

Grupo 5' — Municipalidad y Comisa- 
ría — Dpto. Ullum, $ 2.676.652,44 m|m; 
Municipalidad y Comisaría — Dpto. 
Zonda, % 2,704.031.29 m|n.; Municipali- 
dad, Comisaría y Registro Civil — Dpto. 
Rivadavia.'í 3.208.247.13 ni|u.; Escuela 
"Roque Sáenz Pcfia" — Dpto. Rivada- 
vía I 2.902.558,49 mn.; Escuela *'Juan 
José Castelll" — Dpto. Rivadavia, pe- 
sos 2-9C2.668.49. 

Presupuesto Oficial de] Grupo 59- — 
$ 14.514.157.84 m n. 

. Grupo 6° — Comisaría Primera — 
capital San Juan, m$n. 1.1*76.373.58; 
Comisaría- Segunda — - Capital San Juan 
m|n. 1,289.205.94; Comisaría Tercera — 
Capital San Juan, m$n. 1.275.367.89; 
Comisaría Cuarta — Capital San Juan, 
mjh. 1.280.215.91. 

Presupuesto oficial del grupo 69 — 
m?n. 5.821.163.32. 

Grupo 79 — Escuela 'ÍClara Rosa Cor- 
tínez*: — Capital Sai^J-uan, $ 3.223.991.27 
-.m|n.; Escuela "Julia de León" — Capi- 
tal San Juan, m$n. 3.200,858.85; Escuc- 



ción de San' Juan, caite Santa Ee nú^ 
m éfq 37 5 (Sa n .T ua n ) . hasta * o* : h o ( 8 ) 
días hábiles antes dc'ta misiiK». Cecba. 

Precio de la documentación: Grupo 
19 : % 650— m;n. — Grupo 29: $ .650— 
m ín. — Grupo 39 : $ goo. — mln. — Gru- . 
po 49: $ 5«Í0. — mln. — Grupo 59: pe- [ 
sos 550. — mu. — Grupo 69; £ 4fl0. — { 
m{n. — Grupo "?: J 550.— r m|n. -^ Gru- 
po 89: t 600. — m n. — Grupo ¿9-. pe- , 
sos 650 — m|n. — Ei precio de. estas. 
documentaciones no Incluye al "PÜego, 
Tipo de Especificaciones Técnicas'* vl- 
!gente en la Dirección^ Nacienai de Ar- ( 
quiíectuva, el c¡ue nodirft ser adniíiridn 
abonando $■ 15. — m}n. en sellado ¡ífir 
cional en, la Dirección Contaduría Ccn^ , 
tral de dicha Repartición fpiso 13). ' 

Presentación de las propuestas: Las . 
ofertas serán presentadas- en la Direc- 
ción Nacional de Arquitectura (División I 
Licitaciones y Contratos) Avda. 9 de 
Julio 19 25, piso 119, Capital Federal.) 
hasta el día y hora indicado; en el De- 
partamento' Córdoba. Avda. 9- de .lulio 
761 (Córdoba); División Mendoza, ca- 
llo 'Mitre í¡93, (Mendoza) y c n la Con-, 
ducción de San tíuan, calle Santa Fe I 
975, (San Juan), hasta cinco (5) dias 
hábiles antes de la misma fecha. 

Apertura de las propuestas: Salón de 
Actos del Ministerio do Obras Publicas 



Licitación pública, ■íilo las obras de 
Ruta D, tramo Tortugas '— - Villa Ma- 
ría, secciones 'Ballesteros- — Villa "Ma- 
ría (Km. 530.100 — Kilómetro 557,700.), 
$; 1.2:000. 547,15- y Alternativa: pesos 
a. 6 54.305,20'. 

Presentación -propuestas: 16 do agos- 
to, a las 15 horas, en la Sala de Licita- 
clones, Av. Maipó 3,' planta baja. Ca- 
pital Federal 

- e.l2!7-N9 J>4.244-19|8|57- 

Licitación Pública número 3.419, pa- 
ra la ■adquisición' de repuestos para. 
tractores Fiat, modelo 551 y Caterpi- 
llar modelo D-S Serio ÍH-7920. pesos 
505.000 ; 

Presentación propuestas: 31 de Julio, 
a las 12,30 horas, en la Sala de Lici- 
Maipt- 3. p'anta baja, Ca- 



taciones 
pital. 



Av, 



e.!0¡7-N9 L,-4.1S2-v.23¡7)57 



IJc-itación pública de las obras de 
Ruta 22, tramo Plaza Huincül,- Airo- 
yito, Sección P-a-Ka. Huineul - Yacimien- 
to del Medio, ? 10 = 994 .354,40. Prtsen- 
tación propuestas: íil de julio, a lae i.5 
boras, en la Sata :de Licitaciones, Av. 
i Maipú 3, planta baja. Capital Federal. 
■e.Sl7-N°L-4.l59--v.29t7!ó7 



Licitación Pública N° 3418, para la 
. _. _ adquisición do tractores, pa^as de arras- 
de la Nación, sito en Avda 9 de- Julio tro, niveladoras y camionetas jeep, pe- 
N9 1925, planta baja. Capital Federal. sos 1.500.000. 

Ing. Cesar B. Berticrra, Director Na- Presentación pyo)ju f, stas: 29 de Julto, 

cional de Arquitectura. a ias 12.30 horas, en la Sala de Licl- 

e.!0|7-X9 4.193-v.23]7¡57 tacionfls, Av. Maípó 3. pláiua^baja. Ca- 



Licitación Pública N9 50. — Llámase 
a' licitación hasta el día 30:de julio, de 
1D57, a la» 16 horas; para la provisión 
e instalaciones Termo mecánicas (Pabe- 
llones de Servicios Generales, detenidas 
e incomunicadas), 1 por "ajuste alzado"', 
en el edificio del Asilo San Miguel, sito 
en la Capital Federal, 

. Presupuesto oficial: í l.lGO.000,0-0 
moneda nacional. 

Pliegos y consultas: Divisiún Licita- 
ciones y Contratos, Avda. 9 de Julio 
1925, piso 11°, Capital Federal. 

Precio de la documentación: $ 60. — 
m|n. Horario de venta do 13 a 16 horas. 

Presentación, de las propuestas: cita- 
da División, hasta el día y hora in- 
dicado. 

e.4]7-N9 L-4.019-v.26.7l57 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD 

Licitación pública, de las obras de 
Ruta 9, tramo Tortugas — Villa Ma- 
ría, sección Bell Ville — Ballesteros 



tacioncs, 

pita!. 



e.5»7- 1 V? 1^4.036^.19171^7 



Licitación pública- de las obras de 
Ruta 22, tramo. Mainque — Fuerte Ge- 
nera) Roca, i 11.^37.395,15. 

Presentación propuestas: 25 de julio, 
a las 15 horas, en la Sala de Licitacio- 
nes, Av. Maipó 3. planta baja, Capital 
Federal. 

e.lP!T-N f LT-3.934-v.22'7{57 



Licitación pública para transporte, y. 
descarga de conchllla y sudo' seleccio- 
nado, Camino di- Dolores a San Clc- 
-Hiente del Tuyú, traaio Gralí, Conesa 
San Clemente del' Tuyú y acceso a Ge- 
neral Lavalle. $ 600r000. 

Presentación proru estas; 34 de ju- 
lio, a las 15 noras. en Ja-.Sala de Líci-- 
tacionfs, Av. Maipú 3, planta baja. Ca- 
pital. e.25!6-N* L-3-.7S6-v.l6]7^57 



la "Esteban Echeverría" — - Capital San I pital Federal 
Juan, m?n, 3.925.910.73; Escuela "Flc- 



(Km, 502, 10C — Km. 530,100), pesos \ Charcas 1840 

12.689.237,51 y Alternativa: pesos 
$ 5,825.826.20. 

Presentación propuestas: 14 de agos^ 
to, a las 16 horas, en la Sala de Licita- 
ciones, Av. Maipú 3, planta baja, Ca- 



*.12|7-N9 L-4.-B39-v.l9¡8]57 - 



OBRAS SANITARIAS .DE LA NACIÓN 

LICITACIÓN PUBLICA 
-Máquina ' agujercadora. ■: — Expedien* 
te: 9316(1957. — 25|7|l&-57, a la a 15,15. 



e.!5j7-N9 L-4.267-v.l7|7;5í 



Excavadoras, topadoras, zanjeuloras. 
motogrúa, guinchís y martinete. — Ex- 
pediente: 30472(195C. 14|8¡1957, a las 
15. Charcas 1840. 

e.!5|7-N/> L-4.268-V.2e[7j57 
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BOLETIN OFICIA!» — sección flé Leetttacion y Licitaciones — Martes meto julio de 195'» 



Aparatos para inyección doro, do- 
eaje sulfato alúmlno-ferrieo, dosaje hi- 
dróxldo cal y grafo-registrador de ni- 
veles de asira. — Expediente": 9-16SJ195T. 
1G¡8|1957, a las 15,15. Chancas 13-10. 

e.l5]7-N9 L-4. 2G9-V. 17(7157 



Postérgase para el día 5 de agosto 
de- 1357. a las 17 horas, Licitación Pú- 
blica n v 3.09 2, provisión Caldera Mari- 
na Tipo Escocesa a Petróleo. 

Consu'tas y propuestas: Dirección 
Nacional de Construcciones portuaria? 
y Vías Navegables. — D'rcee'ón .de 
Suministros. Carlos calvo rí)0, 29 piso. 
Capital. 

Pliego: $ 23.00 moneda nacional. 

e.!5!7-X9 L-4.270-v.26'7!57 
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normal. (Pág. 1). 

6.067;57. — Se designa Decano Inter- 
ventor en la Vacullnd, de Odonto- 
logía. (Pag. lf). 
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municaciones. (Pftg. 4). 

IHlMSTEttlO HE GUERRA 
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do técnicos en la Casa de Mono- 
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Besolueión N? 1.054(57. — Arancelen 
para Análisis Químicos y Determi- 
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

7.G39I57. — Serán centralizadas el dta 
28 del corriente los redes de comu- 
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LICITACIONES: 
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Llamase Licitación Pública. N e 3.104, 
hasta 26 de julio 1957, 17 horas,. pro- 
visión; Repuesto^ para motores Die- 
sel. Gi'ay Marine Euda, Ansaldo, Fiat, 
Croaley, etc. ' ^ 

Consu.tas ' y propuestas:* Dirección i 
Nacional de Construcciones portuarias 
y Vías Navegables. — Dirección de 
Suministr.os. Cavlo.-a calvo 190, 2 1 ? piso. 
Capital. 

Pliego; %'' 15,00 moneda- nacional. 

e.lSiT-NO L-4.272-v.2C.7li7 



Agujerea doras, máquina soldadora y 

fraguas u nomo? de caldeo, — Expe- 
diente; 1Ü.492I195Í.. ,22 : 7|19¿7, a las 15. 
Charcas 1840, 

e.lO!7-N<? L- 4.1»s-v.l0 7|57 

Baterías, filtros rapidCg y depósito 
agua filtrada " Establecimiento Potabf- 
Uüación Posarlo. — Expediente': 1 3.9421 
1957. 10(1011957, a las 15. 

Depósito de garantía: í 200.000 mo- 
neda nacional. 

Pliegos; O ha reas 1S40. Capital Fede- 
ral y distrito Rosarlo- > 
C.IÓ 7-X° L--ÍMS4-V.30J7I57 

Ampliación Establecimiento Liberta- 
dor San Martti.. — Expediente 13,94 1J 
1957. Sil 1 1957, a las 1,1. 

Depósito, de garantía: 5 500.000. 

Pliegcs: Charcas 1S40.- Capital Fede- 
ral. 

e.lQi-7-XO L-4 1S5-V.3017I57 



N* G51 •, A.M.G,2]72l|57. — 1.000 
ni 3. de madera cevil moro (Curupo^jr 
nacional) en vigas y 1,500 m3. de ma« 
dera curtí pay paraguayo en rollizos, — 
7|8|57 -.1C.O0 horas. 

K° cr.3 - 77.B.G24J1]SMP. — 5 chas* 
sis para camiones y ¿chatitas Pick-up. 
— 14¡S|57 -¡14 horas. 

Entrega do formularios: c-n J^uenoa 
Aires, Delegación Almacenes, A «la, 
Maipfi 1302, ! 49 piso, Ofie. N9 407, lu- 
nes ;i viernes de 11,30 a 15 horas. 

¡ e.-£&|7-.X9.L-Í.283 r v.2G¡7|57 



Broncería (latón^ y maquinado de 

férulas y llaves maestras de. latón. — 
Expediente; 4.5S1 15D7. 20)7)1957, a las 
15, Charcas lS4ii. 

C.10I7-X9 L-l.186-v.23 7|57 



Licitación Pública N«" 106-P]57 

N" 106-PJ57 — 13[8|67, a las 14. Por 
la construcción de -un edificio,* destina- 
do a central automática a erigirse en 
la "calle Juncal esquina Rívadavüa, en 
la localidad de Ituzaingó. provincia de 
Buenos Aires. 

Superffcie cubierta: 1,50 3 m2.. mon- 
to estimado: $ 3.450.900 , valor del 

pliego S £30, — ■ 

Por pliegos de condiciones, concu- 
rrir a la Sección Licitaciones. Paseo 
Colón 731, piso 2 o , Capital, do .11.30 a 
18. previo . ago -dei importe del pliego 
en Tesorería General, Defenfia 143, piso 
5?, Capita', de ¿2.30 a 16.30. 
; Informes, jntrega y apertura de pro- 
puestas en Sección Licitaciones, 

C.l2|7-N° L-4.232-Y.1SI7J37 

1 * - » — ■ - ■ ' 

Ministerio de Transportes 

ADMINISTRACIÓN GENEKAL 
I>F. PUERTOS 

Llamase a Licitación Pública n° G[G7. 
(Expte. ll.9G9|5G-MTN, apertura ''en la 
Administración General de puertos. Rl- 
vadavia n9 578, 1 ? piso, Ofic. 104 ÍDiv. 
Compras), de 12 a 17 horas, a realizarse 
el día 16 de agosto próximo a laa 14 ho- 
ras, para ofrecer el .arrendamiento. y la 
explotación de. un inmueble de propie- 
dad de esta "Empresa", destinado a FÍ5RR O CARRIL GtENÍvTíAL ROCA 
'Restauran t y Bar, ubicado en la Avda. .LICITACIONES PUBLICAS 

Tomas A'va Edison, frente a la Dar- p. 555Ü — I Eclisas de acero, pliego 
sena "F" del ¿íuevo" Puerto de. la Ca- niSn. 25.— Apertura 25|7|57. 3 horas.; 
i>Hy-. .* G. 1016 — Aceros i-aríos, plitgc m$n. 

El pliego de bases generales y demás. 20. — - Apertura 26I7'57, 9 horas, 
documentos podrán ser retirades en !í» | G. 1017 — ; Alambre.dc acero galvn- 
dirección nombrada al precio de (50.00 nfzado, pliego m$n. 20. — Apertura 



N9-C47 - 25.V.1-J4. — Confección d& 
32.000 anibo.s ( de brin azui, para fajina. 
— 7|S|57 . ;4 horas. 

N° 64S - Á.M.R.l|6B6|!í7. — 115.000 
kilos de acero dulce chana. — 7.|S|57 - 
14,30. 

N9 G52 - ( A.M.'R.l¡24fi!57. — 1.050 
resortes helicoidales, r>ai'a coches eltíC* 
trieos. — 7|S|D7 - 10, LQ horas. 

N 9 654 - 77.B.C30!A|IMP, _ 50 tur- 
bo-gcneradore's para locomotoras. — 
12Í8|57 - 14 horas. 

Entrega de ( formularlos: En Buenos 
Aires, Delcgacián Almticenes, Avda. 
Maipfi 1302,' 4°. jjiso. OEIc. N° 407, lu- 
nea a viernes de 11,30 a 15 horas, 

I e.l5f7-N$L-4.2S4-v.l0|7|57 



LICITACIÓN PUBLICA 
Piezas especiales de hierro fundido. 
Expediente: 10.310|1957. — C'8|1957, a 
las *1 5. Charcas 1S40. 

fc.4l7-N T v L-4. OlS-v. 18.7157 



Llamase a Licitaei&p Publica núme- 
ro 3.097, hasta el 17 de Julio dé 1957, 
a las 17 horas, provisión Electrodos pa- 
ra soldadura eléctrica, hierro Suecia y 
soldaduras, diversas características. 

Consultas y propuestas: Dirección Na- 
cional .do Construcciones Portuarias y 
Vías Navegab es. — Dirección de Su- 
ministros, C. Calvo "190, 2 o piso, Capi- 
tal Federal. 

Pliego: $ 15.00 m(n. 

e.2(7-N T o L-3.953-v.lfif7l57 



Ministerio de Comunicaciones 

Licitación Pública N' 4-C (C) 

Llámase a licitación pública por el 
término de veinte (20) días, para con- 
tratar: "Instalación de .calefacción pa- 
ra el edificio en construcción de la Ca- 
becera del Distrito 59 (Santa Fe)", 

Apertura- 9 de ajrosto de 1957. a !*•« 
16 horas. 

Pliegos» de condiciones y planos: Pe- 
rú GSÍ¡, 5 o piso. Capital Federal y Ca- 
becera Distrito 50 (Santa Fe). 

Presentación de propuestas,: . Perú 
689, 2* piso, Capital Federal. 

Presupuesto básico oficial: pesos mo- 
neda nacional 1.170.401.45. ' 

Garantía: No inferior al. 1 % del 
presupuesto oficial. 

Valor de la documentación: p?sos 
moneda nacional 100'. — " 

Buenos Aires, 12 de .iuüo de 1957. 
— Dirección General ' de Administra- 
ción. 

e,12Í7-N9 L-4. 2 30-v.l o |3;57 

EMPRESA NACIONAL 

PE TELECOMUNICACIONES 

Licitación Pública X ! 10Í>-P|.">7 

N9 109-P|57 — 26(7157, a 'las 1.2. 

Por la provisión de. rect"f;ca dores a 

disco do selenio. 

Pliego de condiciones, informes, en- 
trega y apertura de propuesta, en Sec- 
ción Licitaciones. Pasco Colón 73L 29 
piso, Capital Federal, de 11,30 a .18 
horas. 

c-.15|7-N° L-t.2G2-v-17|7|57 



m$n.). Cincuenta' pesos moneda na- 
cional. — Manuel J, "baneri, icfe De- 
partamento Contable. B 

e,15f7-N9 L-4.274-V.20-7J57 



FERROCARRIL 
GENERAL BELGRANO 

LICITACIONES PUBLICAS 
25 .iulió 1957, 14 horas. — Máqui- 
nas de calcular, OC 46J57 Ax- 14. 

29 ;íulio 1957, 15 heras. — Equipo 
autoelevador, O-C. 54|57 Ax. 21. 

30 julio 1957, 14 horas. * — Piedra 
plhormigón, O-C. 20|57 Ax. 5 x 

30 de julio 1957. 14 horas. — Cuero 
rior p[tapicerfa, OC. 3ll57 Ar. 1. 

31 julio 1957,. 14 horas. — Conduc- 
tores eléctricos, OC. 8|57 Ax. 17. . 

- 31* julio 195L 15 horas. — Central 
telefónica automática, OC-14|5G Ax. 18. 

31 julio 1957, 1G horas. — Pino bí-a- 
eil o Paranfi, OC. 71(57 Ax. 1. 
' 19 agosto 1957, 14 horas. — Cobre, 
latón y bronce laminado, OC. 1¡57 
Ax. 2. 

8. agosto 1957, 14 horas.- — Repa- 
ración transformadores, OC. 52¡57 Ax. 47. 

14 agosto 1957, 15 horas. — Colec- 
tores piloc. Diesel, OC, 52(57 Ax. 49. 

Consulta y retiro pliegos. Oficina Li- 
citaciones, Av. Maipú 4, Capital, — La 
Administración, 

e,15|7-N° Lr4.27C-v.26|7|57 



3a 



FERROCARRILES DEL 

ESTADO ARGENTINO 

ReiJíutaineuto de Adquisiciones 

Licitación Pública N* 15|57, para 
adquisición de 3S zorras pesadas para 
cuadrillas, 8 equipos para aplicar a zo- 
rras pesadas para perfilar costados dei 
terraplén. 33 autos de vía,' 30 camiones 
de vía, IJO segadoras de pasto para vía 
y 1 1 segadoras de pasto para playas. 
— .El material será do fabricación lo- 
cal o de procedencia de los Estados 
Unidcs de Norteamérica. — El pliego 
de condiciones puede ser consultado"*o 
adquirido en la Oficina de Licitaciones, 
Avda, Corriente^ 389, pise 5 o , Capital 
todos los días hábiles de 12 a 17 horas. 
Fecha de apertura 23 de septiembre 
de 1957 a la£ 14,30. — Precio del Plie- 
go $ ] 50. — 'm|n. 

- e..l5|7-X'L-4.2S2-v.2f¡l7|58 



29(7(57, 9 horas. 

G. 1018 — Pinturas, esmaltes, pig- 
mentos, barniz y remo vedo r, njteqo 
mSn. 20. — Apertura 30(7157, 9 horas. 
* Pliegos de condiciones a retirarse do 
los Almacenesi Goneratee, R. de Esca* 
lada, todos los días hál>lle§. menos sa* 
bados, de 8 a ! 12 horaf- 

C.2I7-N? I/»S.955-v.l6|7(57 

FERROCARRIL GENERAL URQUIZÁ 

Este ferrocarril licitará <os días y 
horas indicados la provisión de: 

Apertura 18(7(57: Priv. 740-8 hs. So- 
gas de: cáñamo, algodón, manila, o si- 
sal, vlmedias. ■ 

Priv. 741-8,30 horas. Alambres de co- 
bre p[devanados. 

Priv. 742- * horas. Cables cobre elec- 
trolítico puro, 

Priv. 743-9,30 horas, pórtala mi aras, 
porta pantallas, resistencias, tomas co- 
rriente, rosetas' de porcelana y recep- 
tacu os c'-úcatos (rosca Edison). 

Priv. 744-10 horas. Azúcar, extracto 
tomate, frutas | secas. • vinagre, pielelea 
y grajeas. 

Priv. 745-10,30 horss, Transportes 
carbón piedra desde Pro. Es. As. Dodc 
Sud a Depósito Lynch. 

Pub. 290-11 horas. Cojinetes de bron- 
ce plvagones. 

Pliego * .35.— 

Priv. 731-12 ,horas. Engranajes de? 
acero pjcoches eléctricos. Pliego % 5. — • 

Retiras pliegos Dpto. . Suministros 
(Secc. Lie.), F. Lze. Cap. Fed. dfas 
hábiles de ll,30^a 15 horas- 

C.3|7-N» L-3.99S-v.21;7|57 



Lii:ittwjión Pública X* t07-I*fül 

N v 107-PJ57 — 12|8|57, n las 13. — 
Por la construcción de un edificio, des- 
tinado." a central automática, a * eri- 
girse en ta calle Pueyrredón esquina 
Ma rengo. Villa Balleefer, provincia de 
Buenos Aires. 
. Superficie cubierta: 3.25 3,90 m», 

Monto estimado: ' m$n. 7.4S1.970. 

Valor del pliego m$n. 161. — 

Por pliegos de condiciones, concu- 
rrir a la sección Licitaciones, , Paseo 
Colón 731, piso 29, Capital, de 11,30 'a 
1S horas, previo pago del pliego en 
Tesorería General, Defensa 14 3, piso | 
5 o , Capital, de 12,30 a 10,30 horas. 

Informes, entrega y apertura de pro- 
puestas en Secc-ón Licitaciones. 

C.12J7-N9 L-4.231-v.lS|7|57 



E. F. E. A. 

FERROCARRIL GENERAL 

BARTOLOMÉ MITRE 

LICITACIONES PUBLICAS 
Apertura en la Avda. Maipú 130 2 - < c 

piso, Oficina N* 407, Buenos Aires. 
N°-G4G — A. M. G- 2'590'57. — 1.700 

tubos de acero sin costura, estirados en 

frió, de acuerdo a norma Iram N"" 2514. 

24^7157, 10,45 horati. 
Entrega de formularlos: En Bueno» 

Aires. Delegación Almacenes, Avda. 

Maipú 1302, 49 piso, oficina N? 407. 

lunes a viernes de -1 1.30 a 15 horas. 

e.2|7-N9 L-3 . 958-v.lCl7|57 



FERROCARRIL GENERAL 
SAN MARTIN 

Llámase a Licitación Pública número 
413, hasta las 1G horas del 5/8/57 para: 
(Servicio de Agua Retiro - Estudio nú-" 
mero 271). Renovación caño sifón dss- 
de la toma del río Dársena P. y obras 
complementarias, i 

Consultas y pliegos de condiciones en 
la Oficina N9 233, 2<? piso, Avc'a. Santa 
Fe 4636, Capital,, de lunes a viernes de 
13 a 17 horas. 

Pliego de condiciones m$n. 200.—, 
normas m$n. 40.4-. Presupuesto Oficial 
m?n. 1.715.001. ! 

Licitación Pública número 431, hasta 
tas 15 horas del ' 2/^8/57, para la pro- 
visión, de ladrillos refractarios varios 
(Pliego de condiciones m$n. 10, — )'. : 

Apertura y presentación de las nro J 

puestas a la Oficina de Compras, Vta- 

monte 533, 3er. piso, Capital, de lunes 

a viernes de 12 ai 17 horas. - 

e.817-N 9 L-4.1C4-v.22|7|67 



licitación pública, hasta 
de los días que se indi- 



Aperturas en la Avda. Maipú 1302, 
49 piso. Oficina^ N9 407, Buenos Aires, j señales) 

N9.C49 - A.M.G-.2[50G(57, — 150.000 ¡ Apertura 
kilos de esto;ia especial para cajas de 
ejes. — 7|S¡57 - 15 horas. 

N° G50 - A.M',G.2J274]57. _ 27.000 
manteles y 100. 00o servilletas de gra- 
nito blanco. — 7]8¡ü7 - 15,30 horas. 



Llámase a 
las 1,5 horas 
car. para: j 

N° 429, provisión de: Eslabones y 
escuadras varias (Mat. de señales*. 

Apertura 29[7|57. 

Nro, 430. provisión de: Juntas cur- 
vas, escuadras, dedales, etc. .(Jlat. de 



31(7157. 
Pliego de condiciones y presentación 
de las propuestas , en ofieira de com- 
pras, Viamonte 3^^, ¿t>r, piso, de lunes 
a viernes de 12 a ¡15 hTas. 

e.3[7-X9 L-4. 007-v. 17(7(57 



